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REVISED  UNI  FOR  H  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


HOURLY  OBSERVATIONS:  ALl  RECoRO  OR  RECORD  SPECIAL  OBSERVATIONS  RECORDED  ON  THE  AUS  FORHS  10/I0A  AT  SCHEDULED  ' 
INTERVALS. 

SUMMARY  CF  DAT  DATA  IDA ILT  OBSERVATIONS):  OaTA  COMPILED  FROM  Alt  AVAILABLE  OBSERVATIONS  WHICH  INCLUDES  HOURLY 
OBSERVATIONS  AND  DAILY  OATA  RECORDEO  IN  COLUMNS  66-TI,  a  VS  FORHS  I0/10A. 

DESCRIPTION  OF  SUMMARIES:  PRECEDING  EACH  PART  OF  THE  RUSSWO  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THE  SUMMARY  INCLUIING  THl 
MANNER  OF  PRcSENTAT|ON. 

STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS:  IN  ALL  SUMMARIES  SHOWING  DIURNAL  VARIATIONS.  WE  SUMMARIZE  DA  I A  USING  THE 

FOLLOWING  EIGHT  3-HOUR  TIME  PERIODS  IN  LOCAL  STANDARD  111%:  0000-0200,  O3OO-0SoO,  0603-0800,  OVOt-ilOO, 

I’aa-ivuo,  isco-iroo,  1*00-2000,  2100-2300  lst. 

FOR  A  DETAILED  OCSCRIPIION  OF  EACH  SUMMARY  WITH  EXAMPLES  AND  EXERCISES  ON  ITS  USAGE,  SEE  US AFE I  AC / 1 N-83-001 ,  " 
A10  FOR  USING  THE  REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEAfHER  OBSERVATIONS"  IRL'SSWOI. 


TABLE  OF  CONTENTS 

STATION  HISTORY 

PART  A:  WEATHER  CONDITIONS  AND  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 
PART  B:  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 
PART  C:  SURFACE  WINO  SUMMARIES 

PART  0:  CEILING  VERSUS  ViSlttluITV  AnDSKY  COVER  SUMMARIES 
PART  E:  TEMPERATURE  ANO  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 
PART  F:  PRESSURE  SUMMARIES 


AWSMSC  NLMBER:  THIS  NUMBER  IS  THE  AIR  WE  AT  HER  SERVICE  MASTER  STATION  CATALOG  NUMBER,  THIS  NUMBER  IS  COpPRlSED 
THE  WMO  NUMBER  WITH  THE  AODTTlON  OF  A  StFFIx  10  THROUGH  V).  IN  CASES  WHCRF  THERE  IS  NO  DESIGNATED  WHO  NM 
A  S-PIGIT  NUMBER  IS  CREATED  IN  AGREEMENT  WITH  WMO  RULES  PLUS  A  SIXTH  DIGIT.  THESE  NUMBERS  ARE  ALSE  REFER' 
AS  OATSAV  OR  USAFETAC  NUMBERS  WHICH  UNIOUCIV  I0EN,lF»  MORE  THA„  1S,000  REPORTING  STATIONS  WORLD  WILE. 
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WEATHER  CONDITIONS  A  NO  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 


WEATHER  CONDITIONS  SUMMARY 

t.  A  PERCENTAGE  FREQUENCY  OCCURRENCE  SUMMARY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AND  OBSTRUCTIONS  TO  VISION 
?•  DATA  BASED  ON  HOURLY  OBSERVATIONS. 

-T.  SUMMARIZED  by  The  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  ANO  ANNUALLY  (ALL  YEARS  CO**BlNIOI. 

AIMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARY 

1.  A  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  SUMMARY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AND  OBSTRUCTIONS 
1  (I  V  1 5  ION  • 

r.  DATA  based  on  summary  of  day  DATA, 

(.  SUMMARIZED  BY  MONTH  WITH  All  HOURS  AND  ALL  YEARS  COMBINED. 


OFF  In! I IONS ; 

THUNDERSTORMS:  ACL  REPORTED  THUNDERSTORMS,  TORNADOES  AND  WATERSPOUTS. 

RAIN  AND/OR  OR  1ZZLE  :  ALL  REPORTED  RAIN  ANO  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NO!  FREEZING. 

FREEZING  RAIN  AND/OR  FREEZING  ORIZZLC  (GLAZE  I  :  ALL  REPORTED  FREEZING  RA|N  0»  FREEZING  ORIZZLE. 

SNOW  AND/OR  SLEET.  SNOji  INCLUDING  SNOW  PELLETS  ANO  GRAINS,  ICE  CRYSTALS  AND  PELLETS.  AN()/OR  SLEET  (ICE  P) 
HAIL:  all  REPORTED  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  THIS  C  *1  EGOR Y  INCLUDES  L  OBSERVATIONS  REPORTING  Pfit C  1P1 T A T I  ON .  BECAUSE  MORE  THAN  0 
OF  PRECIPITATION  MAY  APPEAR  IN  A  SINGLE  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THC  PERCENTAGES  In  H'E  INOIVIIl»L  COi 
CYCCCD  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  COLUMN, 

FOG:  ALL  REPORTEo  F<>Gt  fCE  FOG  AnO  GROUND  FOG. 

SMOKF  AND/OR  HAZE:  ALL  REPORTED  SMOKE,  H*ZE  AND  ANY  COMBINATION  THEREOF. 

PLOWING  SNOw:  ALL  REPORTEO  BLOWING  SNOWS  INCLUDING  DRIFTING  WHEN  REPORTF  0  • 

DUST  AND/OR  SAND:  ALL  REPORTED  OUST,  SAND,  BLOWING  OUST,  BLOWING  SAND  ANO  ANY  COMBINATION  THEREOF. 

THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARY  (DAYS  WlTHI  INCLUDES  ONLY  THOSE  REPORTS  WHEN  TMF  PHENOMFNA 
VISIBILITY  LESS  THAN  <$/•  MILES  (1000  METCRS>. 

ALL  OBSTRUCTIONS  10  VISION:  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS  TO  VISION  IrOb  THRU  DUST/SANDl 
ANO  BLOWING  S^RAV.  BECALSC  MORE  IF A  N  ONE  PHENOMENA  PER  OBSERVATION  MAY  OCCUR,  THF  St"  Of 
THE  I  NOT  V !DUA  L  COLUMNS  rAV  EXCCEO  |HIS  COLUMN. 


NO  ItS: 


I.  A  VALUE  IN  I ME  TABLES  OF  ".0"  INDICATES  LESS  THAN  .05*  OCCURRENCE  UulCH  IS  USUALLY  ONLY  ONT  OCtURRENI 

r.  metar  sift  Ions  ibeginning  in  jan  ivgbi  «no  synoptic  reporting  staiions  recorded  on  ime 

•  MS  FORMS  1C/IO,  ,ND  TRANSMjTTED  L0NGLlNE  ONLY  IHE  HIGHEST  OROER  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  OBSERVED. 

BEGINNING  IN  JA  A  J97J,  MEIAR  SI • I  IONS  RECORDED  *El  OBSERVED  PHENOMENA  BUT  CONTINUEU  TO  TRANSMIT  ONLY 
IHE  HIGHEST  OROER.  FOR  EVAMPLE.  IF  THE  OBSERVATION  CONTAINED  RAIN,  FOG  AND  SHO"t,  ALL  THREE  BILL 
APpEAH  ON  |HE  AMS  FORMS  IO/IOA,  BUT  ONLY  THE  RAIN  MAS  TRANSMITTED  LONGLINE.  IHERtTORt  ONLY  THE  RAIn 

appears  in  our  oata  base  for  hourly  summarization,  this  practice  effects  the  percentages  in  the  Tables. 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  uEATHER  CONDITIONS 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OaSc*V A T (ONS 

AIR  WEATHER  sER^ICE/MIC 
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STATION 

NUMBER; 

7*7  J* C 

STATION  N*HE  S 
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"K 
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MONTH : 
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53-62 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  wEATHEp  sERylCE/HAC 

PERCENTAGE  frequency 
FROM 

OF  OCCURRENCE  OF  WE A  THE°  CONDITIONS 
hourly  observations 

STATION  NUMBER: 

78  734  C 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANOS  MR  NM 

PERIOD  OF  RECQRO: 
MONTH:  JUL 

53-62 
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X  OBS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SmOkE 

C/OR  bL°WINg 
HAZE  SNOW 

OUST 

C/OR 

SAND 

X  OBS 
W/tB$T 

TO 

VISION 

|0TAL 

OBS 

00-02 

2.5 

7.0 

7.0 

.3 

.  3 

731 

C  3-05 

i 

•  4 

2.9 

2.9 

823 

06-C8 

i 

.  1 

3.3 

3.3 

.3 

•  4 

.  6 

786 

c’-U 

i 

•  5 

J.2 

3.2 

.3 

•  4 

.  6 

786 

12-1% 

i 

3.2 

1.2 

.1 

3.2 

.4 

.4 

786 

15-17 

i 

9.  7 

7.4 

7.*. 

•  6 

.6 

771 

18-20 

i 

5.9 

b  .4 

6.4 

1.6 

1.6 

644 

21-23 

i 

5.  1 

5.8 

5.8 

•  8 

.8 

624 

TOTALS 

i 

3.4 

4  .  V 

.0 

4.9 

.  1 

•  C 

.5 

.  6 

595  1 

STAt10N  NUMBER: 

74  734  C 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NM 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  AUG 

53-62 

FOURS 
•LST » 

i 

i 

i 

i 

TSTMS 

RAIN 

C/OR 

0RI22LL 

FRZINg  SNOW 

RAIN  C/OR 

C/OR  SLEET 

drizzle 

►  »XL 

t  OBS 

wITh 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/Op  BLOyING 
HAZE  SNOW 

OUST 

C/OR 

sano 

X  OBS 
W/CBS  T 

TO 

VIS  ION 

TOTAL 

OBS 

L  3-02 

i 

i.e 

4.3 

4.3 

788 

f  3-C5 

i 

.  7 

2.4 

2.4 

.1 

•  1 

640 

06-C8 

1 

1.5 

1.5 

.  1 

.  1 

795 

39-11 

i 

.  b 

1.0 

1.0 

795 

12-14 

i 

3.0 

2.6 

2.6 

795 

15-17 

i 

6. a 

4  •  4 

4.4 

700 

18-20 

i 

4.5 

4.a 

4  .  b 

•  6 

•  6 

705 

21-23 

i 

3.5 

6 .0 

6.0 

•  1 

•  1 

70S 

TOTALS 

i 

2.  b 

3.4 

3.4 

•  •J 

•  1 

•  1 

6203 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
tSAFCTAC 

AIR  WEATHEr  sCRvICC/HAC 


PERCENTAGE  fREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
FROM  FOl'RLY  OgS^RV A T  jONS 


STATION  NUMBER:  74734C 

STATION 

NAME : 

white 

SANDS  MR  NM 

PERIOD  OF  PCCORO: 
MONTH:  SEP 

53-62 

►OUrS  ! 

ILSTI  1 

1 

RAIN 

TSTMS  t/OR 

ORIZZLE 

FRZING 

RAIN 

C/OR 

DRiZZlL 

SNOW 

C/0R  HAIL 

SLEET 

1  ObS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

Smoke 

C/OR  bL0i.IN6 
HAZE  SNOW 

oust 

C/OR 

SANO 

t  09 S 
w/tesT 

TO 

VISION 

total 

OBS 

00-02  1 

.  7 

2.6 

2.6 

753 

Ol-OS  1 

.5 

3.5 

3.5 

.2 

•  2 

8q2 

06-08  | 

2.4 

2*4 

•  4 

•  3 

.7 

753 

C’-U  1 

2.5 

2.5 

.  I 

.4 

.5 

7*4 

12-10  1 

.3 

2.0 

2.0 

.4 

•  1 

.5 

75  3 

15-17  1 

I.S 

3. *4 

3*4 

•  1 

•  3 

.4 

744 

19-20  1 

2.  3 

3.6 

3.6 

.1 

.1 

694 

21-23  | 

.4 

2.7 

2.7 

700 

1 OTAl S  1 

.7 

2.9 

2.9 

.2 

•  1 

.3 

5958 

STATION  NUMBER: 

747340 

STAT ION 

NAME  : 

WHITE 

SANDS  MR  NM 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  OCT 

53-6? 

►  OCRS 
ILSTI 

i 

i 

i 

i 

Rain 

TSTMS  t/OR 

DRIZZLE 

FRZING 
RAI  N 
C/OR 
DRIZZLE 

SNOW 

t/OR  fail 

SLEET 

X  UBS 

with 

PRECIP 

FoG 

SMOKE 

C/OR  BLOWING 
HAZE  SnqW 

OUST 

C/OR 

SAND 

1  OBS 
W/CBST 

TO 

Vj! JON 

total 

OBS 

U0-r2 

i 

.4 

2.0 

2.0 

•  5 

•  4 

.9 

613 

03-05 

i 

2.8 

2.8 

•  5 

•  4 

•  6 

852 

1 6-08 

i 

2.6 

2.6 

1.1 

1.1 

613 

C?-1I 

i 

3.3 

3.3 

.7 

•  4 

1.1 

613 

12-14 

i 

•  4 

3.4 

3.4 

•  1 

.7 

.9 

813 

15-17 

i 

•  4 

2. 

2.4 

.5 

•  5 

796 

19-20 

i 

•  4 

2.6 

2.6 

•  4 

•  4 

74  1 

21-23 

i 

•  3 

1.6 

1.6 

•  1 

.4 

.5 

741 

TOTALS 

i 

■  2 

2.6 

2.6 

.4 

.0 

•  4 

.8 

6384 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFC1AC 

AIR  WEATHER  $ ERylCE/HAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY 
FROM 

OF  OCCURRENCE  or  HEATHER  CONDITIONS 
HOURLY  ObSeRVATjONS 

STATION  NUMBER: 

7*173*  C 

STATION  NAME: 

UNITE 

SAN 05  HR 

NH 

PERIOD  of  RECORO: 
MONTH:  NOV 

53-62 

hours 

ILSTI 

TSTHS 

RAIN 

t/OR 

DRI22LE 

FR2ING 

RAIN 

t/OR 

DRl22LE 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

*  0BS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SHORE 

G/0R  eL0UlNG 
HAZE  SNOW 

Dust 

c/or 

SANO 

*  OBS 
W/CBST 

TO 

VISION 

TOTAL 

OBS 

ca-02 

.5 

1  •* 

1.9 

•  * 

.3 

•  7 

73* 

03-05 

i.U 

.  8 

1.8 

•  * 

.* 

788 

C6-C8 

2.0 

.7 

2.6 

1.0 

•  * 

l.*» 

732 

C«-11 

2.0 

•  8 

2.6 

1.0 

•  5 

1.5 

7  3S 

12-1*1 

2.6 

•  * 

3.0 

•  3 

.7 

1.0 

732 

15-17 

1.8 

•  3 

1.8 

•  8 

1.6 

2.5 

728 

i$-20 

1.3 

.6 

.3 

2.1 

.7 

•  1 

•  9 

675 

Jl-21 

.  1 

l.i 

1.3 

.3 

2.9 

.* 

.7 

*  -2 

t7« 

TOTALS 

•  0 

1.6 

•  8 

.1 

2.3 

.  6 

•  1 

.5 

1.2 

58C2 

STATION  NUMBER: 

7*73*C 

STATION  NAME : 

uhite 

SANDS  MR 

NH 

PERIOO  OF  PECOROi 
month:  OEC 

53-62 

HOURS 

ILSTI 

ISIHS 

RAIN 

C/OR 

0R122LI 

FRYING 

RAIN 

C/OR 

0RIZ2LE 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

l  OBS 
WITH 
PrECIP 

FOG 

SHORE 

t/OR  BLOWING 
HAZE  SNOW 

OUST 

C/OR 

SANO 

t  OBS 
W/CBST 

TO 

VISION 

70T»l 

ObS 

to*oz 

•  1 

3.0 

.1 

1.9 

**  •  6 

•  «l 

•  9 

1.3 

701 

C  3-05 

3.2 

•  1 

1.0 

*•* 

•  8 

•  8 

1.5 

778 

r6-0« 

•  1 

3.2 

.1 

2.2 

5.* 

1.1 

•  1 

.* 

l.? 

719 

-9-11 

2.1 

1.3 

3.5 

•  6 

.1 

.9 

7*6 

12-1*1 

2.3 

•  9 

•  1 

s.t 

.* 

•  1 

•  S 

1.1 

7*1 

15-17 

2.0 

1*0 

3.C 

.* 

1-3 

1.7 

710 

l*-20 

2.6 

1.0 

3.* 

•  2 

•  3 

.s 

t,z* 

21-23 

2.9 

1.3 

.2 

*•1 

•r 

.  2 

626 

TOTALS 

•  c 

2.7 

•0 

1.3 

.0 

H.O 

•  5 

.0 

.  6 

1.1 

56*7 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
usafetac 

AIR  yEATKR  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  weather  conditions 
from  hGURiY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

767J6C 

station 

NAMC  : 

WHITE 

SANDS  NR  NM 

PEP10D  OF  RECORD: 
MONTH:  ALL 

53-62 

FOLRS 
•  LSI » 

i 

i 

i 

i 

RAIN 

tstms  c/or 

DRIZZLE 

FRZI Np 
RAIN 
C/OR 
DRIzzU 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

*»u 

t  OBS 
WllH 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR  BLOWING 
HAZe  SNOW 

OUST 

C/OR 

sand 

8  OBS 
W/OBST 

10 

VISION 

TOTAL 

08  S 

JAN 

ALL 

i 

3.1 

1.2 

•  0 

6.3 

.  8 

«  7 

1.5 

6137 

FEB 

i 

.0 

1*6 

.1 

1.2 

•  0 

2.9 

.7 

•  2  .1 

2.5 

i.i 

56  3D 

MAR 

i 

•  2 

2.6 

•  9 

•  3 

3.6 

•  1 

.1 

3.1 

3.3 

6lfc2 

APR 

i 

.  1 

.9 

.0 

•  0 

.9 

•  6 

3.7 

6.3 

5803 

NAY 

i 

.5 

.9 

.3 

.9 

•  0 

1.3 

i.i 

5’52 

JUN 

i 

1.2 

1*1 

•  0 

1.6 

.0 

1.3 

i.i 

5678 

JL'L 

i 

3.  6 

6.9 

.0 

6.9 

.1 

•  0 

-5 

.  6 

5951 

AUG 

i 

2.6 

3.6 

3.6 

•  0 

•  1 

•  1 

6203 

SEP 

i 

.7 

2.9 

2.9 

.2 

.1 

.3 

s’se 

OCT 

i 

•  2 

2. A 

2.6 

.6 

•  0 

.6 

•  8 

fci»i 

NOV 

i 

•  0 

1.6 

•  8 

•  1 

2.3 

•  6 

.1 

•  5 

1*2 

5802 

OEC 

i 

.0 

2.7 

•  0 

i.i 

.0 

6.0 

.5 

•  0 

.6 

i.i 

5667 

TOTALS 

i 

.  7 

2.** 

.0 

.S 

.0 

2.8 

.3 

.1  .3 

1.2 

1.. 

1 1107 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BA  AN  CM  PERCENTAGE  OF  OATS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC  FRO*.  DAILY  OBjErVAtIONS 

AIR  HEATHER  SCRVICE/MAC 

STATION  NUMBER!  7A73AC  STATION  NAME:  UNITE  SANOS  MR  NM  PCR10O  OF  RECORD:  *8-67 

MONTH:  ALL 


i 

i 

MONTH  1 

ISIHS 

RaIN 

C/OR 

0R12ZLE 

TRZINc 

RAIN 

C/OR 

DftI22L£ 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

X  OBS 
UjTH 
PRECIP 

F  OC 

S*0*E 

C/OR  BL0UING 

haze  Snow 

OUST 

C/OR 

S  A  NO 

t  OBS 
W/<  BSt 

10 

VjS 1  ON 

TOTAL 

OBS 

JAN  | 

.6 

15.5 

•2 

7.1 

.  6 

16.1 

3.0 

a  6 

j.j 

*6S 

rcB  1 

.5 

19.9 

.5 

9.0 

•  7 

12.9 

1.7 

•  2 

•  5 

2.9 

920 

har  1 

1.1 

16.3 

.2 

3.9 

1.1 

15.3 

.9 

1.5 

2.9 

957 

APR  1 

2.9 

16.3 

.9 

•  9 

11.6 

•  9 

.7 

1.1 

997 

MAY  | 

5.2 

15.8 

•  2 

.  6 

10.8 

.9 

.2 

.6 

1.7 

965 

JUN  | 

12.7 

27.8 

1.1 

18.2 

.2 

.2 

.7 

1.1 

95C 

JUL  1 

28.9 

53.7 

1.1 

36.  I 

•  2 

1.1 

1.3 

965 

AUG  1 

26.7 

92.9 

31.6 

•  2 

•  2 

•  9 

965 

SEP  I 

10.2 

25.3 

16.9 

1.6 

.9 

2.3 

*5C 

OCT  | 

3.9 

16. G 

12.3 

3.2 

3.2 

965 

NOV  1 

.9 

9.5 

3.1 

8,7 

1.1 

.7 

1.8 

•  50 

DEC  | 

.9 

15.2 

•  2 

5.8 

li.S 

1.5 

•  2 

1.7 

965 

totals  1 

7.9 

22.9 

•  1 

2.0 

.5 

17.2 

1.2 

•  0  .1 

.5 

1.9 

5969 

PPPPPPPP  «•«•••  RRRRRRRR  ttttttttlt 

PPPPPPPPP  RRRRRRRRR  ttttttttlt 

PP  PP  »»  <«  RR  RR  T1 

PP  PP  »«  ««  RR  RR  It 

PPPPPPPPP  •  •  ||  RRRRRRRRR  IT 

PPPPPPPP  MRRRRRRR*  RRRRRRRR  IT 

PP  ••*«*«*««•  RR  RR  Tt 

PP  »«  *«  RR  RR  It 

PP  **  RR  RR  RR  It 

PP  *«  »«  PR  RR  tt 


PBBBPBBBP 
BBBBPBPBPB 
BB  BB 

BB  BB 

BBBBPBBBBB 
BBBBPBPBPB 
BB  BB 

BB  BB 

BBBBPBBBBB 
BBBBPBBBB 


PRECIPITATION,  SNOWFALL  AND  SNOW  OEPT  h  SUMMARIES 


PERCENTAGE  ERE  CUENC  V  OF  VARIOUS  DAILY  AMOUNTS  OF  PRE  C lP  I T  A  T I  On  (SNOWFALL  AND  SNOw  DEPTH)  SUMMARIES: 

THESE  SUMMARIES  DERIVE  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

DATA  IS  SUMMARIZED  MON  THY  AND  ANNUALLY  HITH  ALL  YEARS  COMBINED. 

DISPLAYED  ARE:  PERCENT  OF  DAYS  HUH  MEASURABLE  AMOUNTS,  A  PERCENT  OF  DAYS  kilt-  NO  AMOUNTS,  TRACES,  GIVEN 
MEANS,  GREATEST  AMOUNTS  ANO  LEAST  AMOUNIS  ITHE  STATISTICAL  VALUES  ARE  NOT  T NCLUDE D  IN  THE  SNOW 
DEPTH  SUMMARY  CECAUSE  OF  THEIR  DOUBTFUL  AND  LIMITED  VALUE  ». 

also  provided  are  the  observation  counts. 

A  VALUE  OF  **.0*  ]N  THESE  TABLES  INDICATES  LESS  THAN  .  05 »  WHICH  USUALLY  INDICATES  ONLY  ONE  OCCl  PRCNl  E  . 


EXTKE"C  DAILY  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION  ISNOWFaLL  AND  SNOW  DEPTH)  SUMMARIES 
DATA  OCRIVEO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 

PWfSEMEO  ARE  THE  EXTREME  DAILY  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION,  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  BY  INDIVIDUAL  H0MM  AND 

ALSO  PRESENTED  ARC  the  means,  STANOARO  DEVIATIONS  and  TOTAL  OBSERVATIONS  COUNTS. 

AN  ASTERISK  PR  I  NT  EO  IN  IHl  TABLES  1N01CAIES  THAI  THE  EXTREME  VALUE  TOR  DAT  TEAR  ANO  MONT) 

DERIVES  FROM  AN  INCOMPLETE  MONTH  TAT  L  EAS  I  ONE  D*I  OF  TfC  MONTH  IS  MISSINGI. 


WHEN  A  MONTH 

HAS  VAL10  OBSERVATIONS  RE 

PORTED 

BUT  NO  OCCURRENCES. 

ZEROS  , 

|R£  DISPLAYED  I 

extreme 

DAILY  PRECIPITATION: 

h.  00- 

EQUALS 

NONE 

FOR 

the 

month 

IHUNDREDTHS 1 

EXTREME 

OAKY  SNOWFALL: 

-•o- 

equals 

none 

FOR 

THE 

MONTH 

ItrNTHSI 

EXTREME 

DAILY  SNOW  DEPIP* 

-o- 

EQUALS 

NONE 

FOR 

the 

month 

< whole  Incus ) 

lOffl  MONTHLY  AMOUNTS  OF  pRECIPl T A 1 1ON  AND 

SNOWFALL  SUMMAR 

its 

i 

DATA  DERIVED  F  ROM  SUMMARY  OF  UAV  DATA. 

DATA  PRESENTED  BY  YEAR  ANO  MONTH. 

ALSO  PPESE  N  TED  ARE  THE  MEANS,  STANOARO  DEVIATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  "»*  IN  THE  TABLES  INDICAIES  THAI  ONE  OR  MORE  DATS  WERE  MISSING  FOR  THE  MONIH. 
HO  OCCURRENCES  FOR  IHE  MONTH  ARE  INDICATED  BY  ZEROS. 

IF  IHE  AMOUNT  IS  A  TRACE,  THEN  "TRACE1*  IS  PRINTED  IN  THE  TABLES. 

STATISTICAL  VALUES  00  NOI  1NCLU0E  MEASUREMENTS  FROM  INCOMPLETE  MONTHS . 


I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US *T IT  AC 

AIR  yCATACR  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER  r  7«73«C  STATION  NAME: 


I  III  .C2l  .061  . 


HONTt 

!  NONE 

1 

TRACE  1 

1 

•  Cl 

101 
•  05| 

101 
■  1 0  | 

1 

JAM 

i 

I  70.9 

1 

9. Si 
| 

.i 

1 

3.  SI 

1 

i 

2.31 

I 

FE  0 

1 

1  82.6 

0  •  9  1 

1 

.j 

1*  f 
| 

2.91 

1 

MAR 

| 

1  80.2 

7.61 

i 

1.0 

3.0  I 

1 

2.0| 

1 

APR 

1  »N"S 

| 

10. ll 
j 

1.1 

1.1  1 

1 

1 

•  SI 

1 

mat 

1  09. C 

10.31 

1 

.1 

l.  9  1 
a 

1.9J 

l 

Ji'M 

1 

1  79.9 

17.91 

a 

.9 

2.9| 

| 

l.SI 

1 

JUL 

| 

1  96.0 
| 

30.3I 

2.* 

9.31 

| 

3.2| 

AUt 

1  SB.] 

21.11 

a 

1  .9 

7.0l 

i 

3.11 

1 

HP 

| 

! 

1 

9.0  j 

.7 

2.  9  | 

1.9| 

CC  1 

1 

1  83.2 

t 

7.01 

1 

2.31 

1 

>.•1 

i 

MOV 

l 

t  07.2 

6 . 9  | 

| 

.7 

i 

2.  0 1 
■ 

1.2| 

I 

dec 

1  80. 8 

1 

0 . 6  1 

1 

.7 

2.  SI 

1 

1.7| 

1 

PERCENTAGE  FREOUENCY  or  OCCURRENCE  or  PRECIPITATION 
FROM  SUMMARY  Op  DAY  DATA 


UNITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  A7-6? 

AMOyNIS  IN  INCHES 


u  i 
to  1 

25  1 

1 

.26  1 
to  1 
.SC  1 

1 

•  SI  1 
to  1 
l.ool 

1 

I  .01  1 

to  1 
2. SOI 
l 

2.51 

to 

*-oc 

1 

1 

1 

1 

*.01  1 
to  l 
10.001 

1 

10. Gil 
to  1 
20.001 

1 

OVER 

20.00 

1 

1 

1 

t  OAVSI 
WITH  t 
ME  A  S  | 
AMS  I 

IOTAL 1 

1 

OSS  1 

1 

F0N1HLV  AHOUMs 

m  AM  ORE  Alt  S  t  LEAS1 

2.01 

1 

2.01 

.8 

1 

1 

1 

1 

•s 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

t 

1 

1 

11.3  | 

1 

390  j 

.61 

1.90 

.00 

1.2, 

2.3  1 

.9 

•  3 

1 

1 

1 

1 

1 

9.0  1 

]<•«  1 

.61 

1.76 

•  PC 

1 

3.0| 

1 

1.31 

1 

1.1  1 

1 

.8  1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12.2  1 

39*  1 

.92 

2.36 

.Oo 

1 . 9  | 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

5.9  | 

367  1 

.36 

1.37 

IR*Cl 

i.*l 

•  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.7  | 

368  1 

.25 

.70 

.oc 

1 

1.01 

1 

.9  | 

.3 

.6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8.2  j 

3901 

.53 

1 .79 

IRACl 

9.11 

9  .6  | 

3.0 

1 

1.1 

1 

1 

1 

1 

1 

23.0  | 

3  70  1 

2.26 

5.63 

.09 

3.9| 

1 

3.11 

1.2 

1 

1 

.7 

1 

1 

•  2 

1 

1 

1 

1 

20.6  1 

9171 

\ 

1.03 

5.57 

.31 

2.9! 

2.1  1 

1.9 

1 

1 

1 

•2 

1 

1 

1 

1 

1 

12.2  1 

A  19  1 

.95 

2  .96 

.PC 

1 

2.0l 

1 

1  .6  1 

1.1 

.7 

1 

1 

1 

1 

1 

9.0  | 

991  1 
| 

.99 

2.99 

.*c 

1 

1.21 

1 

•  SI 

.7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

| 

6.9  | 

| 

•  06  1 

.39 

2.31 

.00 

2.7! 

1 

l.ol 

1 

l.S 

•  5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ic.6  1 

1 

9  q7  1 

1 

•  ®  6 

1  .06 

.00 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  PRECIPITATION 

LSAftUC  (FROM  OAILY  OBSERVATIONS) 

AIR  weather  servicc/mac 


STATION  NUMBERS 

7A73AC 

STATION 

NAMC  t 

WHITE 

SANOS  NR 

NM 

PERIOD 

OF  RECOROs  it 7- 

62 

2A 

HOUR  AMOUNTS  IN 

inches 

i 

-H.O- 

n-t-m-s- 

ALL 

vc  a"  1 

JAN 

FEB 

"*R 

APR 

MAT 

JLN 

JUL 

ALG 

SEP 

OCT 

NOV 

IEC 

MONTHS 

AT  1 

•  .33 

trace 

.02 

•  13 

1 .65 

At  1 

1.10 

•  02 

.30 

TRACE 

•  31 

1.17 

.19 

1  •  0  A 

.27 

.  15 

TRACE 

1.09 

1.  17 

*9  | 

.66 

•  16 

•  11 

.00 

.5? 

*•05 

•  7* 

•  DA 

.92 

1.71 

TRACE 

.63 

1  .  71 

SO  1 

.06 

•  26 

TRACE 

TRACE 

.25 

.11 

1.00 

•  01 

•  95 

•  56 

.00 

TRACE 

1  •  CO 

51  1 

.07 

.36 

.19 

•  A? 

.10 

TRACE 

.0* 

1*15 

•  OA 

.3* 

.19 

.75 

1.  15 

5*  I 

.AO 

•8° 

•  60 

.95 

.  JS 

•  AA 

•6a 

1.01 

•  20 

•  00 

•  16 

.38 

i.ti 

S3  1 

.00 

1 .01 

.as 

•  30 

*.17 

••92 

•  10 

•  1* 

.60 

.02 

.10 

S9  1 

•  06 

T»»Ct 

•  23 

TRACE 

.17 

•  1A 

.57 

•  29 

.73 

.96 

•  30 

.0* 

.56 

SS  1 

•  36 

•  33 

•  25 

TRACE 

•  0* 

.13 

1.27 

•  *5 

•  0? 

1.73 

•  OS 

trace 

1  .  73 

56  1 

•  06 

.09 

*.00 

•  •30 

*.00 

*.o3 

•  TRACE 

•  •  6  1 

ST  1 

*1.09 

*.52 

*.01 

*.so 

•TRACE 

•  .A  1 

•  •37 

..32 

•  .33 

•  •05 

•trace 

SI  1 

*.10 

A.  19 

*  .9  3 

*.23 

•TRACE 

•  1.00 

•l.il 

*.19 

•  1.00 

•  •  *2 

•  .22 

*.00 

•1.  *1 

S9  1 

*  •  1A 

•  •  65 

••12 

•TRACE 

*•  1  3 

*•35 

*.10 

•  3*60 

•TRACE 

•  •  *9 

•  •oa 

♦  .20 

*3.60 

to  1 

*.96 

*.36 

•  •IS 

•TRACE 

*.13 

*.21 

•  .37 

*.T, 

•TRACE 

•  1  •  *5 

*.oi 

•  .55 

•  1  •  *5 

tl  1 

*.st 

*.00 

*.08 

*  TRAC  r 

.00 

1.26 

2.31 

•  *  l 

•  A  1 

.0* 

•  60 

.39 

2.3: 

62  1 

•A* 

•  37 

•  26 

•  3S 

TRACE 

.07 

1.59 

.09 

1.2* 

.59 

.26 

.75 

1  •  S* 

MtIN  1 

•  321 

•  A  12 

•  221 

.233 

.19  3 

.*15 

.923 

•  *59 

•  *52 

•  6  1 A 

•  1A6 

.  5  A  A 

1.230 

S  •  p*  1 

.552 

.352 

.lit 

.316 

.179 

•  511 

.71* 

.9*6 

•  A  3* 

•  625 

•  23S 

.*2  7 

.  3  C  7 

Tom  oes  l 

39S 

3AA 

39  A 

36  7 

36B 

3*0 

37  0 

917 

*19 

A  A  1 

906 

*07 

*6  71 

NOTE  •  <0 ASEO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


I 


i 

.1 


.  1 


GLOBAL  CLI MAT0L06  V  BRANCH  MONTHLY  PRECIPITATION 

USAFCTAC  IFROM  DAILY  OBSERVATIONS! 

AIR  WcAThCR  SCRVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  NR  NM  PERIOO  OF  RECORD:  i»7 -*2 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  IN  INCHES 

-H-O.N. I-M-S-  ALL 


YEAR  | 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAV 

JUN 

JUl 

AUG 

StP 

OCT 

NOV 

EEC 

MONIES 

9  7  1 

•  .83 

i(t»« 

•  02 

•  36 

1.77 

98  1 

1.19 

1.76 

.96 

t»»ct 

.ll 

1*32 

.22 

2.79 

•  91 

.  36 

trace 

1.86 

10.68 

99  I 

1.96 

.57 

•  12 

•  16 

.70 

•  •05 

1  .68 

.09 

2.«6 

2.05 

T»*cr 

.09 

•11.27 

SO  I 

.06 

.28 

TRACE 

TRACE 

.25 

.11 

3.61 

.01 

1.20 

1.0* 

•  00 

TRACE 

6. 56 

51  1 

.16 

•  36 

•  28 

•  0  C 

.10 

TRACE 

.09 

2.59 

.09 

•  61 

.19 

1.78 

6.50 

52  1 

.93 

1  .21 

i.i* 

i.ij 

.97 

•  6S 

1.92 

1.98 

.26 

.00 

•  32 

.  38 

9.  ?U 

53  1 

.00 

1.20 

•  08 

.98 

•  .17 

•1.13 

.22 

•  19 

.  70 

.02 

.23 

5*  t 

.06 

TRACE 

•  31 

TRACE 

.27 

.15 

1.21 

1.20 

1.10 

1.38 

.00 

.05 

5.  91 

55  1 

.91 

.03 

•  62 

TRACE 

•  09 

•  19 

3.99 

.69 

•  09 

2. 99 

.05 

TRICE 

9.C5 

56  1 

.15 

•  21 

».ao 

•  •  38 

•  .00 

♦  .03 

•TRACE 

•.69 

57  1 

•  1  .93 

•  .57 

•.02 

•  .  6  1 

♦TRACE 

•  1.20 

♦  .99 

•  •32 

•  .55 

•  .05 

•  TRACE 

58  1 

•  .10 

•  .92 

*2.36 

•  .20 

•trace 

•»  .21 

•1-56 

•  .23 

•  1.99 

•  .80 

♦  .30 

*•00 

•  9.  ?0 

59  f 

•  .19 

.  *.65 

•  •12 

•TRACE 

*.u 

*•38 

•  .15 

*5.57 

♦TRACE 

*.56 

•  .00 

♦.20 

•7.  58 

60  | 

•  1.25 

•  .59 

•  •38 

♦  mice 

•  .17 

•  .36 

•  •89 

•  1.90 

•TRACE 

•1.95 

♦.01 

•  .85 

•  7.25 

61  1 

•  .58 

•  .00 

•  .19 

•t»»Cl 

•  00 

1.79 

3.20 

.97 

1.97 

.ON 

2.31 

1.39 

•11  ,P9 

62  I 

1.19 

.93 

.60 

•  J* 

»«»ct 

.07 

S.63 

.29 

2.70 

1.11 

•  51 

1.10 

19.  C5 

HE  aN  ( 

•  612 

.613 

•  922 

.356 

.29  7 

.529 

2.270 

1.031 

.’50 

•  93fc 

.392 

smzw 

0.921 

s.o.  I 

•  6  11 

.597 

.909 

.973 

.256 

.675 

i  .«n 

.990 

1.067 

.933 

.677 

K9 

2.837 

TOTAL  OBS  | 

398 

399 

i9* 

36  7 

360 

390 

370 

917 

919 

ml 

906 

Hi  m 

96  Tj 

NO  TC  ♦ 

(BASEO 

ON  LESS 

THAN  FULL 

MONTHS  1 

i 


“V 


l 


T 


'£1 


J 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WEATHER  SCRVICC/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOUFAiL 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 


STATION  NUMBER :  7a73AC  S  T  At  1  ON  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORO:  47-6? 


j 

:| 

MONTH 

i 

i 
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1 

1  1 

1  1 

,1*UCE, 

1  1 

0.1 

10 

0.9 

0.5  1 
TO  1 

UM 

1 
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1 
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TO  | 
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1 
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1 
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j 
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1  i 
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i 
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1 
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’i 
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1 
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1 
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1 

1 
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t 
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j 
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.7 
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i 
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J 

i 
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i 

1 

1 
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,i 
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1 

I 
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1 
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i 

1 

1 

1 
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JUL 

jlD0.C 
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| 

1 

1 

1 

1 
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1  1 

1 

M)G 
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i 

i 

1 

1 
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j 

SEP 
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i 

i 

1 

i 

i  i 

■i 

i 

OCT 

lioo.o 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1  1 

i 

i 

fcOf 

1  96. A 

1  2.9, 

.51 

1 

1 

1  .2 

1  t 

1  1 

j 
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I  9^.  9 

1 

1  A  •  o  1 

1  1 

.2  1 
1 

1.31 

1 

.5| 

i 

1 

1 

1  .2 

1 
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1  1 

ANN 

1  97.9 

1  1  •  6  1 

. 2 

.91 

.21 

.ii 

.1  1  .0 

1  .0  1 

lO.S 

TO 

IS.  A 


1S.S 

TO 

25. A 


25.5 

TO 

so. a 
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5P.A 


t  OAYS 
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TOIAL|  MONTHLY  AMOUNTS 


HEAS  | 

OBS  | 

AMTS  | 

1 

Mi  AN 

grlates  t 

LEAST 

t 

A. A  | 

I 

i 

907, 

f 

1.5 

7.C 

.0 

2.5  1 

i 

1 

363  1 
| 

1.2 

5.  A 

.0 

1.5  | 

A  0 1  t 

.  1 

3.5 

.?  * 

1 

1 

j 

t 

373  | 

1 

trace 

TRACE 

.0 

1 

i 

377  1 

.0 

.G 

.0  . 

l 

1 

| 

38  V  | 

.0 

.0 

•  0  i 

1 

1 

| 

Aid 

1 

.a 

•  0 

•  o  i 

1 

1 

A  A  I  f 
| 

.0 

.0 

.0 

1 

1 

I 

A  A  1  | 

.0 

•  G 

.o  : 

1 

1 

1 

AfcOl 

•  0 

.0 

.0  i 

1 

| 

.7  | 

i 

A  19  | 

.  6 

6.2 

.0 

2.7  | 

1 

H 

1.1 

0  .6 

.0 

1.0  1 

9  8  8  8  , 

A. 5 

L_ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  NCAThER  SCRVICE/HAC 


EXTREME  VALUES  OF  SNOWFALL 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUMBERS  7A734C  STATION  NAhE  :  WHITE  SANOS  MR  NM 


PERIOD  Of  RECORD:  a7-62 


2« i  HOUR  AMOUNTS  IN  INcHE* 

-M-O.N-I-H-S-  ALL 


YEAR  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAt 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

MONTHS 

47  i 

•  .0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

48  1 

1.2 

2.0 

TRACE 

.  c 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

TRACE 

2  .0 

49  | 

3.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

0  n 

1.1 

3  .0 

SO  1 

fRACE 

TRACE 

TRACE 

.C 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

TRACE 

TRACE 

SI  1 

1.7 

TRACE 

.0 

.  C 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

TRACE 

7.2 

7  .2 

Sz  I 

TRACE 

4.2 

trace 

•  c 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

.7 

TRACE 

4  .2 

S3  | 

.0 

TRACE 

.0 

.  c 

•  •0 

•  .0 

•  0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

54  | 

TRACE 

.0 

.0 

.  c 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

TRACE 

TRACE 

SS  1 

fftACE 

TRACE 

•  4 

.c 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

•a 

•  4 

56  | 

.0 

2.0 

•  •0 

•  .0 

•  •0 

•.0 

.  ♦  •  0 

♦  .0 

*•0 

•  TRACE 

57  l 

♦  .0 

*.0 

•  .0 

0 

•  .0 

•  .0 

♦  .0 

•.0 

».D 

♦.0 

*•5 

n  .0 

•  .5 

58  1 

•  3.8 

*.0 

•  2.9 

•  rmct 

*.0 

•  .a 

•  *0 

•  .0 

..0 

•.0 

•trace 

*.3 

•  3  .8 

59  f 

•trace 

•  TRACE 

»m«ct 

*.c 

•  .0 

♦  .0 

•  .0 

*.0 

••0 

•  .0 

•  •0 

•  <  .  3 

♦  2  .C 

6q  1 

•  .4 

*3.6 

•  l.S 

•  .c 

♦  .0 

•.0 

•  .0 

•  .0 

•  .0 

♦  .0 

•  .0 

•c  .a 

•  6  .0 

61  | 

•  •8 

*•0 

•  .0 

•  •0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

6.2 

TRACE 

6.2 

tz  1 

2  .8 

•  0 

TR6CC 

•  c 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

TRACE 

TRACE 

2  .6 

MEAN  | 

.87 

.82 

.04 

TRACT 

.00 

.00 

•  00 

•  00 

.00 

.00 

.63 

.92 

2.45 

s.o.  | 

V.229 

1.450 

.133 

•  000 

.000 

.coo 

.000 

.000 

.000 

.000 

1.06C 

2.135 

2.463 

TOTAL  OBS  1 

407 

363 

401 

373 

377 

389 

410 

441 

460 

419 

407 

4  6  86 

NOTE 


•  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS! 


GlOBRL  CLIHRTOLOGv  BRUNCH  MONTHLY  SNOUF  ALL 

USAFEf AC  (From  orily  obser »« TIONS  I 

RIR  NCR THE R  SCRV1CE/MRC 

STRTION  NUNBCR:  T1T310  STRTION  NRHE :  WHITE  SRNDS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  17-62 


TOTRL  MONTHLY  SNOwFRLL  IN  INCHES 

-N-O-N-T-H-S-  RLE 


YCRR  1 

JAN 

FtS 

MAR 

Apr 

MAY 

JEN 

JUl 

AL'G 

SEP 

OCT 

NOV 

(EC 
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97  i 

•  •0 

.0 

•  Q 

•  n 
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*6  i 
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trace 

•  c 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

trace 

9  .7 
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trace 

•  0 
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•  0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2  .  1 

9.1 

50  1 

TRACE 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  Q 

•  3 

trace 

TRACE 

SI  1 

3.1 

TRRCE 

•  0 

•  c 

*0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

E  •  3 

11  .9 

52  1 

TRACE 

•*•2 

TRACE 

•  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

•  0 

.  7 

trace 

9  .9 

S3  1 

.0 

trace 

.0 

•  c 

•.0 

•.0 

•  0 

•  0 

•0 

trace 

.6 

59  1 

TRACE 

•c 

•  0 

.c 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TRACE 

TRACE 

SS  1 

TRACE 

TRACE 

•  8 

.  c 

,0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.c 

TRACE 

•  a 

.6 

56  1 

.0 

9  .8 

♦  •0 

•  .0 

•.0 

•  .0 

*.0 

*.c 

*.C 

•  trace 

5?  1 

*.0 

♦.0 

•  .0 

•.0 

•  .0 

•  .0 

•  .0 

•  .0 

*•0 

*.0 

•  .5 

«  .0 

•  .5 

58  1 

99.8 

•.0 

•3.5 

•TRRCE 

•  .0 

•  .0 

•.0 

•  .0 
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••o 

•  TRRCE 

«.c 

*6  .3 

59  | 

•TrRCE 

♦  TRACE 

•TRACE 

•*c 

*.0 

•  .0 

•.3 

*.0 

•.0 

•  .0 

•  •0 

•  2.1 

*2  .1 

60  1 

♦  .6 

•  5.9 

•  1.5 

•  .  c 

•  .c 

•  .0 

•.0 

•.0 

*.0 

♦  .0 

•  .0 

•t.0 

•  16  .3 

6,  1 

•  1.0 

•  .0 

♦  .0 

•  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

6.2 

TRACE 

*7  .2 

62  1 

J.l 

•0 

TRACE 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3  .1 

MEAN  ( 

1.5J 

1.16 

.09 

TRRCE 

.00 

.00 

•  00 

.00 

.00 

.00 

.63 

1.11 

9.25 

S.D.  | 

2.339 

1.993 

.267 

•  000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.COD 

•  000 

1*860 

2.181 

9.2  19 

TOTRL  OSS  1 

107 

363 

901 

37  3 
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SURFACE  NINO  SUMMARIES 


EXTREME  V«Ll'ES  or  PEAK  NINOS 

ua»a  ornivEO  from  sunmary  or  uay  on*. 

values  presented  by  individual  month  AND  YEAR  kith  all  years  COMB1NEO. 

'PEEPS  PRESENTED  In  KNOTS. 

DIRECTIONS  PRESENTED  IN  16  COMPASS  POINTS  FROM  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD  T  H  ROUGH  JUNE  I9F6. 

COMMENCING  JULY  1»6»  DIRECTIONS  PRESENTED  IN  TENS  OF  OEGnEES. 

AN  ASTERISK  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  THE  VALUE  IS  BASED  ON  AN  INCO»PL£tt  MONTH  Or  TFRLF  0»  MORE 
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COMPUTE  THESE  STATISTICS  AND  1NCOHPLC1  E  MONTHS  ARE  NOT  INCLUDED. 

TATTLES  ALSO  INCLUDE  TIE  OBSERVATION  COLNTS. 

BIVARIATE  PERCENTAGE  FREQUENCY  TABULATIONS  OF  SURFACE  WINDS 
DATA  DERIVCO  FROM  HOURLY  OATA. 

PRESENTED  ARE  THE  PERCENTAGE  FREOUENCY  OT  BIND  DIRECTION  TO  I*  COMPASS  POINTS,  CALM  AND  VARIABLE 
VERSUS  NINO  SPEED  IN  KNOTS  IN  INCRENEN  TS  OF  BEAUFORT  CLASSIFICATIONS. 
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global  climatology  branch 
VSlfCtIC 

AIR  WEATHER  SEftVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WlNQ  Sf  ECU 

F RON  HOURLY  OBSERVATIONS 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WlNo  STEED 

F  RON  HOURLY  OBSERVATIONS 
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TOTALS  | 
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TOTAL  NUMBER  OF  OH  SCR VA T I ONS :  767 


global  climatology  branch 
LSAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNo  STEED 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERV ICE/MAC 
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GLOOAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
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TOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  6986 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  UINq  STEED 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  WINo  sfeed 

LSAFETAC  fro*  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch 
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AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  or  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  steed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
LSAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  KIND  DIRECTION  VERSUS  NX NO  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 
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1.0 

.6 

•  1 

2.5 

5.6 

VARIABLE  j 

CALM  | 

f// /////////////////////////✓////////////////////////////////////////////// ///////////// 

32. A 

////// 

totals  | 

1 

jM.5 

16  •  I 

15. A 

1 1.  5 

5.5 

2.2 

•  5 

100.0 

5.7 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


766 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
ISAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/KAC 


PERCENTAGE  F  RE  CUE  NC  Y  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  OIRECUON  VERSUS  WIND  SftCO 

F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  number 

747340 

STATION 

NAME : 

UNITE  SANDS  HR  NH 

PER 100  OF  RECORO:  S3-62 

MONTHS  hAR  HOURs'LSTU  0900- 

1100 

i 

OIRECUON  1 
<DEGREeSI  1 

1-3 

4-6 

7-10 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2T  28-33  34-40 

41-47  48-55 

GE  56  TCTAL 

% 

MEAN 

NINO 

N  1 

,  6 

•  5 

.3 

.  3 

1.7 

5.5 

NNE  1 

l 

.4 

•  6 

.5 

.  3  .3 

2.0 

8 . 2 

NE  | 

1-5 

2.2 

1.1 

.  S 

5.3 

5.9 

ENE  | 

1.4 

.6 

2.8 

S.c 

E  t 

l 

‘•.1 

4*6 

1.6 

•  3 

in. 7 

4.4 

ESE  1 

| 

1.5 

2.2 

1.5 

.S 

5.7 

5.5 

SE  | 

l  •  3 

2.7 

1.0 

•  6 

5.6 

s.« 

SSE  I 

j 

.8 

1.0 

.9 

.4 

2.9 

8.8 

s  1 

| 

.V 

.4 

.3 

•  1 

1.1 

^.2 

SSN  1 

.  3 

.3 

.4 

•  1 

1.0 

6.6 

SN  \ 

} 

•  1 

•  6 

.4 

.8  .1 

2.0 

9.4 

tiSU  f 

1 

•  1 

•  4 

1.5 

2.J  l.J  .5  .5 

6.6 

1-.5 

u  1 

.« 

1.1 

3.6 

6.1  2.9  1.8  .4 

16.5 

iJ.e 

UNV  | 

.5 

•  8 

3.6 

2.  7  ,S 

8.0 

in.  3 

NW  | 

.5 

•8 

1  .9 

1.8 

5.0 

».l 

NNN  | 

1 

.1 

•  1 

•  8 

.8  .3 

2.3 

9.C 

variable  | 

CALM  | 

^// ////////////////////////////////// /////////// ////////////////////////////////////////  20.6 

ttttn 

TOTALS  | 

1 

IS.  7 

1».8 

20.1 

17.5  S .  3  2.4  .9 

100.0 

7.  1 

tab 


total  number  of  observations: 


GLOBAL  CL) HAT  OLOG  V  BR A»CH 
LSAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  surface  MIND  direction  VERSUS  wind  stccu 

from  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  S 3-62 

month:  mar  hours <L ST l :  lrco-ivoc 


1 

DIRECTION  1 

idegrces>  | 

1-3 

6-6 

7-10 

11-16 

WlNO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  39-90  91-97  98-S5  GE  56 

TCl  AL 

1 

mean 

WlNO 

N  1 

.  1 

.8 

•  6 

.  3 

1.8 

7.  J 

NNE  I 

*  3 

.5 

•  9 

1.1 

8.6 

NE  | 

.9 

1.9 

1.0 

.5 

9.3 

e.c 

CNE  1 

•  6 

•  6 

•  3 

•  3 

1.8 

5.6 

E  1 

1.7 

1*8 

1.7 

•  1 

5.2 

5.j 

CSE  | 

1.7 

2.3 

1.) 

.5 

5.6 

5.1 

SE  1 

•  * 

3.3 

2.9 

1.  1 

7.6 

7.C 

SSE  f 

•  6 

2.3 

.  9 

•  1 

5.2 

7.C 

S  1 

1*1 

i.  j 

.6 

.5 

3.6 

5.5 

ssw  ) 

.  V 

.  J 

•  9 

.  i 

.1 

1.3 

7.1 

sw  1 

1 

.9 

1.3 

•  9 

1.  3 

•9  .3  .1 

9.6 

10.7 

WSV  f 

•  9 

1.7 

3.  8 

2.0  .8 

8.8 

i’.: 

w  1 

.5 

1.5 

6.6 

9.  3 

9.2  2.9  .1 

29.7 

iJ.s 

WWW  f 

•  3 

•  6 

2.8 

2.  7 

•  1 

6.1 

NW  | 

.9 

.9 

1.9 

2.  0 

9.7 

9.7 

NNW  | 

1 

•  i 

•  6 

•  8 

•  6 

•  1 

2.9 

«.  7 

VARIABLE  1 

CALM  | /////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

11.2 

///// 1 

TOTALS  | 

1 

*.9 

i».« 

29.7 

2  3.9 

7.1  3.1  .3 

100.0 

8.6 

10 i al  number  of  observations 


786 


GLOBAL  CLlMAt 0L06 V  BRANCH 
LSAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERV I CE/M AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  W I  NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

747340 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANOS  MR  NM 

PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

month:  hAR  HOURS  <L  ST  1 :  1500- 

1700 

1 

DIRECTION  1 
IOEGPEcSI  1 

1-3 

4-6 

7-10 

W I  NO  SPEED 

11-16  17-21  22-j  7 

in  KNOTS 

28-33  34-4C 

41-47  48-55  GE  56  UTAL 

X 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  5 

•  1 

.  1 

•  8 

6.2 

NNE  | 

•  5 

•  1 

.  1 

.8 

T.e 

NE  1 

.5 

•  8 

a  8 

•  3 

2.3 

6.5 

ENE  1 

,  4 

I  .  3 

.3 

2.0 

4.9 

E  1 

1*3 

1*6 

1.3 

.  4 

4.6 

5.7 

ese  1 

.  4 

1.4 

.9 

•  4 

3.1 

6.9 

SE  1 

.8 

1  •  7 

2.0 

.  7 

5.X 

7.C 

SSE  I 

1*2 

.9 

2.2 

.  7 

4.9 

6 . 8 

s  1 

.  7 

2.1 

1.8 

•  5 

5.1 

<>.® 

SSW  1 

•  3 

•  7 

.5 

.1  .3 

1.0 

SW  1 

.3 

1.0 

2.3 

.9 

4.6 

8.5 

NSW  | 

1.3 

2.6 

3.9  1.2  .1 

•  1 

9.6 

>i.« 

w  1 

3.9 

6.9 

9.9  5.5  2.6 

•  8 

31.4 

13.  c 

UNW  I 

.  .  8 

1 .0 

3.1 

1.4  .8  .1 

7.3 

®.T 

NW  | 

•  4 

•  P 

1  .2 

.9  .1  .1 

3.5 

1 

NNU  | 

f 

.  3 

•  1 

.7 

.9  .4 

2.3 

>1.5 

VARIABLE  t 

CALM  | 

r// //////////////////////////////////////////////////////// A// /////////////////////// //A  10,0 

////// 

TOTALS  | 

1 

9,4 

n.7 

26.8 

2  1.  2  8.2  3.0 

.9 

JCC.O 

8.9 

TOTAL  N UNDER  OF  OBSERVATIONS:  *68 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SfEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NH  PEPIOO  OF  RECORD:  53-56,58-62 

MONTH:  mAR  HOURS  CL 5 1  I :  2100-2300 


01RECTI0N  | 
IOEGREeSI  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11*16 

WIND 

17-21 

SPEEO  IN  KNOTS 

22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 

TOTAL 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  1 

I-  3 

•  1 

•  1 

1.7 

5,2 

NNE  1 

•  1 

•  1 

•  1 

•  4 

4.7 

NE  | 

«  1 

•  1 

10. c 

ene  1 

•  3 

•  1 

•  4 

4  •  C 

E  1 

.  4 

1*3 

•  1 

1.8 

4.5 

ESE  1 

•  1 

•  6 

.  4 

1.1 

10.  C 

SE  1 

•  1 

•  6 

1.0 

.  7 

2.4 

8.9 

SSE  1 

•  1 

•  4 

1.1 

•  3 

2.0 

*.  i 

S  1 

.i 

.3 

•  8 

.  1 

2.0 

6.5 

ssw  1 

•  1 

•  4 

•  1 

.1 

•  8 

8.f 

sw  I 

l.C 

•  7 

•  4 

•  6 

•  6 

3.2 

8.5 

NSW  1 

l.c 

•  6 

1.7 

2.  8 

1.0 

.7  ,  1 

7.9 

l?.3 

w  | 

5,5 

9.5 

6  .8 

10.  9 

5.6 

2.3  •  1 

40.7 

10.3 

WNU  I 

1  •  * 

5*1 

2.7 

2.  1 

•  6 

•  1 

12.3 

8.3 

NW  | 

1*1 

2.1 

1.8 

•  B 

5.9 

6.4 

NNW  I 

.  3 

•  3 

.7 

•* 

1.4 

T.6 

VARIABLE  | 

CALM  | 

/////////✓///////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

////// 

TOTALS  | 

12.4 

22.9 

18.2 

19.  1 

8.2 

3.2  •  3 

100.0 

8.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


700 


I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WEATHER  SCRVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  bINO  OIRECTION  VERSUS  bINO  SFeEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


|  STM  ION  NUHBCR 

797390 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PER 1 00  OF  RECORD:  53-62 

■month:  PAR  hours USfU  ALL 

■  * 

!  i 

1  OIRECTION  1 

lOEGREfS)  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16  17 

WIND 

-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-2  7  28-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  T(,fAL 

X 

MEAN 

blNO 

'  •  •  .1  ■ 

! 

•  3 

.  7 

•  3 

•  1 

1.5 

5.6 

•  J'’  ' 

1  MIL  1 

•  2 

•  3 

•  3 

•  1 

.0 

.9 

i.i 

1  “ 
NE  1 

.6 

l.o 

•  S 

•  2 

2.2 

5.7 

t  “y 

lM  { 

•  3 

•  5 

•  2 

•  0 

1.1 

9.5 

1  j 

i*i 

1.6 

.7 

•  1 

3.5 

■  \ 

CSC  ! 

1 

.6 

1.0 

.7 

.  3 

2.6 

6.5 

SE  ! 

•  6 

T  -ft 

1.9 

•  6 

•  0 

9.9 

6.8 

ssc  ! 

{ 

.5 

•  9 

1.3 

.9 

.0 

3.2 

3.1 

s  f 

.* 

•9 

•  6 

•  2 

.0 

.0 

2.5 

5.8 

ssu  ? 

1 

•  2 

•  A 

.3 

•  2 

.0 

.P  .0 

1.2 

a.  i 

Sb  1 

1 

,  A 

.9 

•  8 

•  7 

•  2 

.3  .C 

3.2 

6.7 

"j 

+  .4 

vsu  | 

1 

.5 

•  9 

1.7 

2.  6 

1.2 

*5  .  1 

7.6 

1*.  3 

w  1 

\ 

3.  1 

5.9 

6.0 

8.  7 

9.5 

2.2  .9 

30.2 

11.6 

WNW  j 

1.5 

3  •  C 

2.5 

2.  1 

.5 

.1  «o 

9.7 

NH  1 

• 

|.C 

1  •  7 

1.6 

1.0 

•  1 

.0 

5.5 

WUm 

% 

NNU  1 

1 

. . . 

.5 

.5 

•  S 

•  3 

•  1 

2.C 

HI 

variable  1 

-vi 

CALM  | ///////////////////////////// ////////////////////S /////////////////;/////// /////////////  1  ft .6  ////// 

. 

TOTALS  1 

1 

I2  -  3 

21.5 

19.5 

17.  7 

6.8 

2.9  .6 

100. 0 

T.S 

total  number  of  observations:  our 


i 


4 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRECUCNCY  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  STEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  ME  A  T  HE  R  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  7V73A0  STATION  NAME:  MH IT E  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  ST-62 

MONTH:  APR  HOUrsILSTI:  0000-0200 


01RCCTI0N  1 

<0C6ffct$t  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

U  1  NO 
17-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-27  *8-33  3A-A0  A1-A7  90-55 

GE  56 

tctal 

X 

MEAN 

WIND 

H  | 

.5 

2*0 

•  A 

•  1 

3.0 

5.  - 

NNE  | 

.S 

•  1 

.7 

3.N 

NE  | 

•  3 

.1 

•  A 

«.7 

f  NC  I 

•  A 

•  1 

•  A 

.9 

9.9 

£  1 

•  3 

•  A 

•  1 

•  a 

«.E 

ESE  | 

.<• 

•  A 

•  A 

•  1 

1.7 

6.C 

SE  I 

.e 

1.5 

•  8 

•  1 

3.2 

5*6 

SSE  1 

•  i 

.  9 

•  8 

•  A 

2.2 

».*■ 

S  1 

.  7 

.  3 

.7 

.  7 

2.2 

T.9 

SSM  I 

•  3 

•  1 

•  3 

•  1 

•  0 

8.C 

sw  I 

•  3 

.  3 

.9 

.  7 

.t 

2.2 

9.6 

wsw  j 

•  9 

•  9 

2.0 

1.7 

.5  .3 

6.3 

19.9 

u  i 

*.  I 

10. 1 

9.5 

8.6 

3.A 

2.6  .7  .1  .] 

37.3 

M»2 

ANN  | 

5*7 

2.8 

2.0 

•  5 

•  A 

13.1 

7.6 

NU  | 

1.5 

2.  A 

1.5 

•  a 

•  7 

6.7 

T.! 

NNW  } 

.7 

•  7 

•  5 

•  3 

.1 

2.2 

6.6 

VARIABLE  j 

CAL*  | 

/////////////////////////////// /// ///////////////////////// ///////////////////////////// 

16.9 

////// 

TOTALS  | 

10. « 

25- A 

20.1 

15.  7 

6.7 

3.6  .7  ,N  ,1 

100.0 

7.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7S6 


0 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  F RE  CUE  NC V  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

IS AF ET AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATPER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  747340  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  APR  HOURS<LSTI:  0  300-05 00 


I  ulNO  SPEEO  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-3  4-6  7-10  11-16  17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56  TcT At  MEAN 

(OEGR^^SI  I  A  wjNO 


N 

1,6 

1.2 

•  5 

3.3 

9*  3 

NNE 

.  3 

.  3 

•  1 

.7 

9.8 

NE 

.  9 

«  3 

•  3 

1.5 

J.  e 

CNE 

•  3 

•  1 

a  4 

3.C 

E 

•  j 

•  3 

•  1 

.7 

'•J 

ESE 

•  3 

.  1 

•  1 

.5 

6.C 

SE 

1*1 

1.2 

•  8 

.  5 

3.6 

6.4 

SSE 

•  3 

.9 

•  9 

.  1 

2.2 

6.4 

S 

.«• 

.9 

.8 

•  1 

2.2 

<>.» 

SSW 

•  3 

.  3 

.  1 

.7 

5.6 

sw 

.  A 

•  3 

•  3 

•  3 

•  A 

•  1 

1.7 

1C.  7 

NS  V 

\*2 

•  5 

1.3 

1.  7 

.7 

.7 

•  4 

6.5 

1*.' 

u 

s.c 

9*8 

7.0 

7.  8 

3.4 

1.9 

.3 

35.2 

9.5 

MNU 

*•! 

3*6 

3.8 

1.2 

.  8 

.4 

13.1 

7.  ; 

NV 

1-2 

2.5 

•  9 

.5 

•  3 

5.4 

6.4 

NNU 

•  9 

•  A 

•  A 

2.1 

9*3 

VARIABLE 

CALM 

//////////////✓////////////////////// 7// //✓///// 7/ //////✓////////✓///////// ///////////✓/ 

20.2 

tun* 

TOTALS 

17.  t 

*3.0 

17.3 

12.6 

5.6 

3.0 

•  7 

100.0 

6.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7*6 


L 


i 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SFEEO 

US AF ET AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  7A73A0 

station 

NAME  : 

WHITE  SANOS  MR  NM 

PERI 00  OF  RECORD:  S3-62 

MONTH:  APR  HOURS (L  ST  1 :  0600- 

08  00 

DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-3 

A -6 

7-10 

HIND 

11-16  17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A 1 -A 7  A8-5S  GE  56  TCTAL 

X 

MEAN 

WIND 

L 

t 

4 

N  1 

.  1 

».» 

•  3 

2.0 

“  •  A 

J 

NNE  1 

.A 

•  5 

•  3 

1.2 

A  .  8 

• 

NE  | 

•  o 

1.5 

.7 

.  1 

3.2 

5  .  j 

i. 

ENE  1 

.  8 

•  A 

•  A 

1.6 

A.  A 

r 

E  1 

1*1 

2.1 

3.2 

O.C 

f 

ESE  1 

>•3 

l<1 

.5 

3.6 

"•j 

j 

SC  I 

2.5 

2.1 

.  9 

7. A 

*.l 

!■ 

ssc  I 

.  3 

•8 

.7 

.A 

2.1 

7.0 

i 

s  1 

•  A 

•  7 

•  A 

1.5 

5.1 

ssw  | 

•  i 

•  A 

•  3 

•  A 

1.2 

*.J 

sw  1 

.« 

.5 

•  9 

•  8  .1 

3.2 

8.0 

wsw  1 

•  *» 

•  3 

1.2 

1.5  .7 

•  A 

•  A 

A. 8 

I«.  1 

u  | 

2.  1 

3  .  A 

A  .  9 

5.8  3. A 

•  1 

•  1 

20.0 

10.7 

WNW  j 

.9 

1.9 

2.6 

2.6  .8 

•  3 

9.1 

9.7 

NW  | 

|«  j 

2  .  A 

•  B 

.A  .1 

•  1 

5.2 

6.i 

NNW  I 

l*  3 

.9 

•  A 

2.6 

0.2 

variable  1 

CALM  | 

/////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////  28.3 

////// 

TOTALS  | 

jH.l 

21. C 

16. A 

>3.0  5.2 

.9 

•  S 

1Q0.0 

5.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  756 


L 


i 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  F RE  CUE NC Y  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  KINO  DIRECTION  VERSUS  WINq  S»cEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATKR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  7A73AC 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANOS 

MR  NM 

PERIOD  OF  RECOPO:  S3-62 

MONTH:  APR  HOURS (LSTl:  0900- 

1100 

DIRECTION  1 

idegreesi  | 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16  17 

WIND 

“21 

SPEEO 
22-2  7 

in  knots 

28-33  3A-A0 

A 1  -A  7  A8-5S 

GE  56  TtTAL 

A 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  5 

.5 

•  3 

1.3 

«.i 

NNC  | 

.9 

•  A 

•  A 

•  A 

2.1 

6.C 

NE  1 

I*  I 

1*7 

•  6 

•  3 

•  i 

A  •  0 

A.C 

ENE  1 

.9 

US 

•  0 

•  1 

3.  3 

5.7 

E  1 

J.c 

5-2 

1.5 

9,7 

*.7 

ESE  1 

1*2 

1*6 

1.5 

•  3 

6.5 

S.1 

SE  1 

.7 

2.6 

2.A 

.  9 

6.6 

7.3 

SSE  1 

.5 

l.t 

.9 

.  7 

.A 

3.6 

i.5 

S  t 

.« 

1.2 

.8 

•  1 

2.5 

L.C 

SSU  1 

.A 

•  3 

•  A 

.  7 

•  A 

2.1 

».6 

SU  1 

•  2 

•  9 

•  A 

1.2 

•  1 

•  1 

2.9 

*.« 

wsw  t 

•  1 

•  A 

1.2 

2.6 

1.1 

.8 

•  3 

6.5 

»*.* 

w  I 

•  7 

2.2 

6.6 

6.  1 

3.2 

1.2 

.  3 

20.2 

12#  * 

VNU  | 

•  A 

3.0 

3.2 

•  A 

•  1 

7.1 

11*2 

NV  | 

•  A 

1.1 

1.6 

.9 

•  A 

A.  A 

’•2 

NNW  1 

•  1 

.  3 

•  1 

•  3 

•  1 

.9 

10. c 

variable  I 

CALM  1 

///////////////////////////////  ///////// // nufunnn //////// 

/////////////////////////  16.3 

////// 

TOTALS  1 

»0.t 

23.3 

22.9 

17.9 

6.3 

2.2 

•  5 

100.0 

7,1 

total  number  of  observations 


GLOBAL  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  OF  SURFACE  WIND  direction  versus  wind  sfeeo 

US AFE 1  AC  FROM  MO URL-  OBSERVATIONS 


AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7*7340 

ST  AT  ION 

NAME  : 

UHITE  SANOS 

MR  NM 

PERIOO  OF  RECORO:  53-62 

month?  apr  hours «is?»:  1200- 

14  00 

i 

bINO 

SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

i 

1-1 

4-6 

7-10 

11-16  17-21 

22-2 1  2**33  3*-*0 

*l-*7  *8-55  GC  56 

tetal 

MEAN 

tOEGREtSI 

i 

I 

WIND 

N 

i 

1 

.  8 

.  9 

•  5 

2.2 

H.t 

NNF 

1 

i 

.3 

•  * 

•  3 

•  3 

1.2 

t.v 

Hi 

i 

i 

> 

.7 

•  7 

.5 

1.9 

5.C 

ENE 

1 

i 

1 

•  * 

1.1 

•  3 

.  1 

1.9 

5.1 

E 

1 

i 

1 

1*2 

2*6 

1.3 

5.2 

5  ,  *t 

f  SE 

1 

i 

i 

•  1 

I  •  7 

1.3 

1.  1 

*.2 

?.e 

SE 

1 

i 

1 

•  5 

2*8 

1.9 

2.  S 

.1 

7.8 

8.5 

SSf 

1 

i 

1 

.A 

1*1 

1.6 

1.  7 

.3 

5.0 

s 

1 

i 

1 

.7 

1*7 

2.0 

.  9 

.1 

•  1 

5.6 

8.2 

£5* 

1 

i 

1 

•  I 

•  8 

1.6 

3#  j 

.1 

3.7 

».8 

Sb 

1 

1 

•  1 

•  9 

1.2 

1.2 

.3 

.* 

*•1 

1  C  .  5 

VSH 

V 

i 

1 

.V 

1*1 

2.* 

3.6 

1.6 

.5  .1 

9.7 

12.5 

W 

1 

i 

I 

•  a 

3*6 

6.1 

6.6 

3.6 

2.0  .8 

23.4 

12.8 

NNU 

1 

i 

| 

•  l 

1.1 

*•1 

3.6 

•  9 

•  1 

9.9 

>1.2 

Ntf 

1 

i 

1 

1.3 

2.1 

l.S 

.7 

5.6 

10." 

NNtf 

I 

l 

t 

i 

.  7 

.7 

•  7 

2.2 

».2 

VARIABLE 

"i 

l 

CALM 

1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

6.5 

////// 

TOTALS 

• 

i 

A.? 

22-* 

27.8 

2*.  7 

T.T 

3.2  .9 

100.0 

9,5 

lOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7S6 


I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  or  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

lsafetac  from  hourly  observations 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

tA?JAC 

STATION 

NAHE  : 

WHITE  SANDS  HR  NH 

PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  APR  HOUpstLSTl:  1500- 

17  00 

1 

DIRECTION  1 
IOEGRErSI  1 

1-3 

A-b 

7-10 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2  7  ?8-3J  3A-A0 

A  I  -A  7  A  8  -55  GC  56 

tcfal 

A 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  1 

•6 

•  3 

1.0 

5.C 

NNE  1 

•  A 

•  3 

.7 

s.e 

NE  1 

•  3 

.  3 

•  A 

l.C 

6.C 

ENE  1 

•  1 

•  3 

.1 

.  6 

6.C 

E  I 

•  1 

•  7 

1.0 

•  6 

2. A 

8.5 

ESE  | 

•  1 

1.2 

.7 

l.C 

3.1 

9.C 

SE  | 

•  6 

1.5 

2.1 

2.  1 

6.2 

a.s 

SSE  | 

•  1 

1.0 

1.7 

1.6  .A  .1 

5.1 

ID.  7 

S  f 

.  4 

I  .A 

2.9 

1.  2 

6.0 

8.5 

ssu  1 

1.0 

1.0 

.A 

2. A 

7.? 

SU  | 

•  3 

1.7 

2.9 

1.  0  .A 

6.2 

8.6 

NSW  | 

.6 

1.9 

3.1 

2.6  .A  • ! 

8.7 

».s 

w  1 

I  •  ® 

6-1 

11.1 

6,  5  5.3  2.1  .8 

35.7 

If* 

NNV  f 

•  1 

1  .A 

2.9 

2.6  .7  1  •  A  .1 

9.7 

I*.-' 

NW  | 

•  3 

I. A 

1.2 

1.0  .3 

A. 2 

8.9 

KNH  | 

1 

•  A 

.7 

,  7 

2.A 

«.  i 

VARIABLE  1 

CALM  1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 2/ //////// ///////// 

A. 7 

////// 

TOTALS  | 

1 

5. A 

21., 

32  .A 

23.5  7.5  3.7  l.C 

100.0 

9.8 

IOtAL  number  of  OBSERVATIONS:  720 


GLOBAL  climatology  BRANCH 

IS AF  E  T  AC 

AIR  Ml  At HER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STEED 

STATION  NUMBER : 

7A73AC 

STAT ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NH 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  53-55,58-62 

APR  HOUR*  U»$T1:  1800- 

20CC 

DIRECTION 

lOtGRtcS) 

i 

i 

i 

1-3 

A -6 

7-10 

Hi  NO 

11-16  17-21 

SPECO 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0  A 1 -A  7 

A8-55  GE  56 

TCTAL 

* 

MEAN 

WINO 

N 

i 

•  3 

•  3 

A.  C 

NNE 

i 

.6 

•  6 

•  2 

l.A 

NE 

i 

•  6 

.2 

.8 

6.8 

t; 

INI 

t 

.2 

•  2 

»J.c 

r\ 

L 

i 

•  6 

.2 

•  2 

1.0 

7.5 

f 

ESC 

i 

.  5 

.  6 

.2 

1.3 

6.5 

SI 

i 

•  I 

•  6 

2.9 

1.8  .2 

.2 

S  .  9 

».7 

) 

SSE 

i 

•  6 

2*2 

2.1 

1.0  .2 

6,1 

7.6 

S 

i 

1*5 

>•» 

2.2 

1.  A  .3 

.2 

7.2 

».< 

SSM 

i 

»  5 

1.3 

•  2 

•  5 

2. A 

6.1 

SN 

i 

i 

.5 

1.3 

1.3 

1.3  .3 

A. 6 

1.  1 

NSW 

i 

.6 

1.0 

1.3 

1.  9  .8 

.5 

.2 

6.2 

I2*  1 

w 

i 

A.  3 

5  •  € 

7.7 

13.1  S.J 

l.A 

.2  .5  .2 

38.6 

«>•* 

WNU 

i 

i.’ 

2*2 

1.9 

2.  7  . 8 

.3 

9.9 

7.5 

NU 

i 

!•* 

*  6 

•  S 

.  3  .2 

3.0 

6. 1 

NNM 

i 

i 

•  2 

•6 

•  2 

1.0 

5.7 

variable 

i 

CALM 

i //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1C.2 

////// 

TOTALS 

i 

i 

19.  « 

20.9 

2A. 7  8.0 

2.6 

.3  .$  .2 

100.0 

8.9 

iotal  number 

or 

OBSERVATIONS : 

627 

L. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  STEED 

lsafetac  from  hourly  observations 

AIR  riEAlKR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER!  747340 

station 

NAME  : 

WHITE  SANOS 

MR  NM 

PERIOD  OF  RCCORO:  S3-55.S8-62 

MONIh:  APR  H0Ur$<LST>:  2100- 

2300 

DIRECTION  1 
( OEGRg  £  S 1  1 

1-3 

4-6 

7-1 G 

11-16  17 

WIND 

-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  46-55  GE  56  TtlAL 

« 

MEAN 

VI  NO 

N  \ 

; 

•6 

1.0 

NNC  I 

•  2 

•  2 

•  3 

.6 

5.5 

NC  I 

•  2 

•  3 

•  5 

4.  T 

ENE  | 

•2 

.2 

2.C 

E  1 

•  2 

•  3 

.3 

•  a 

s.c 

FSE  | 

•§ 

1.0 

•  3 

2.1 

7.4 

SE  1 

•  3 

1  •  9 

2.6 

•  6 

.2 

5.4 

8  .  C 

SSE  1 

•  6 

1.3 

1.0 

•  a 

•  2 

3.8 

7.9 

s  1 

•  8 

1.0 

1. 1 

.5 

3.3 

10. » 

ssw  ) 

.5 

•  2 

•  2 

•  a 

r.c 

SN  1 

•a 

1.1 

•  3 

.3 

•  3 

2.9 

11*1 

WSW  ( 

I.C 

i.t 

1.6 

1.9 

•a 

1.4 

a. 5 

6  f 

3.  3 

9 . 3 

7.5 

12. C 

6.2 

2.7 

.2 

41.1 

11*3 

UNU  j 

2-1 

5*  1 

2.6 

2.  1 

1.3 

.3 

14.0 

®.C 

NU  | 

I.! 

2.4 

1.0 

.  3 

.2 

5.1 

6.C 

NNU  | 

•  s 

•  P 

•  2 

1.4 

4.7 

VARIABLE  1 

CALM  1 /////// //////////////////////// /// //////////////////////////////A///////////////////////  i.S 

////// 

10IAL5  1 

t 

11*2 

2b  .2 

19. a 

19.  8 

9.6 

4.9 

.2 

100.0 

8.9 

total  number  of  observations t  627 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  or  SURrACE  U 1 NO  DIRECTION  VERSUS  V|N0  speed 

ISAFE1AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74T34C 

STATION 

NAME : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PERIOD  or  RECORD:  53-62 

MONTH:  APR  HOUr^ILSTI:  ACL 

i 

w  I  no 

SPEED 

IN  knots 

OIRECTION  1 

1-3 

A -6 

7-iG 

11-16  17 

-21 

22-1  7 

28-33 

3A-A0  41-97  48-55  GE  56  TOTAL 

MEAN 

IDE  GRC  £  S  1  1 

X 

WIND 

N  I 

.5 

.  9 

•  3 

.  1 

1.8 

5.C 

NNE  I 

1 

.4 

•  A 

.2 

.  1 

1.1 

5.4 

NE  I 

| 

.6 

•  7 

•  A 

•  1 

.0 

1.7 

5.1 

ENE  | 

•  A 

.5 

.3 

•  0 

.0 

1.2 

5.2 

E  1 

1 

.i 

1*6 

•  6 

•  1 

3.0 

5.2 

ESE  | 

.5 

1.2 

.7 

•  A 

2.9 

6.4 

SE  1 

.8 

l«l 

1.9 

1.2 

.1 

.0 

5.8 

7.6 

SSE  | 

.  A 

1*1 

1.2 

.9 

•  2 

.3 

3.7 

8.5 

S  1 

.5 

1.1 

1.3 

.  7 

.1 

.0 

3-7 

e.c 

SSV  1 

•  5 

•  5 

•  S 

.  9 

.1 

1.8 

8*2 

SW  | 

I 

•  3 

♦A 

1.1 

.  8 

•  3 

•  1 

3.5 

9.6 

wsw  I 

.s 

1.0 

1.6 

2.2 

1.0 

.  6 

.2 

.0  7.1 

12-6 

w  I 

1 

2.S 

.•* 

7.5 

8.  A 

A. 2 

1.7 

•  A 

.1  .0  31.0 

11.3 

WNW  t 

1*3 

2.  7 

3.0 

2.5 

•  8 

•  A 

•  3 

10.7 

9.  i 

NW  | 

j 

.9 

1  •  8 

1.2 

.  7 

•  3 

.0 

5.0 

1. 1 

NNW  | 

1 

•  6 

-7 

•  A 

•  3 

.0 

1.9 

6  •  ; 

VARIABLE  1 

CALM  1 /////// ///////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////  IV. 1 

nnn 

IOTALS  1 

1 

11*2 

22.9 

22.2 

18.8 

7.0 

3.0 

•  6 

.1  .0  100.0 

8.  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  $754 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  F  RE  QUE NC Y  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  Sf EEU 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WFAffr-ER  SERVICE/MAC 


station  number 

74734C 

STATION 

NAME  : 

WHITE  sanos 

MR  NM 

PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

month:  may  HOURS  <L  ST  1 :  0000- 

-0200 

1 

WIND 

SPEEO  IN  KNOTS 

(DIRECTION  1 

1-3 

A  -6 

7-10 

11-16  17 

■21 

22-2  7  28-  33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  UTAL 

mean 

ioegreesi  1 

t 

WIND 

N  t 

.5 

1*6 

•  8 

•  1 

3.1 

s.; 

NNE  1 

•  3 

•  1 

•  4 

3.1 

NE  I 

•  1 

•  7 

•  8 

“.2 

ENE  r 

.4 

•  1 

.3 

.8 

*t.  5 

E  1 

•7 

.4 

.  1 

1.6 

5.  » 

f  SE  I 

.5 

•  3 

.8 

5.2 

SE  | 

.8 

i.s 

1.1 

•  8 

.3 

4.4 

T.S 

SSE  1 

•  1 

•  5 

1.5 

.  8 

.3 

3.2 

10.5 

S  | 

.4 

1.3 

.5 

.  8 

.3 

3.3 

(.1 

SSW  1 

•  1 

•  1 

.  3 

.1 

.7 

10.5 

su  1 

.5 

•  5 

.7 

•  3 

.8 

2.8 

12.C 

wsw  I 

.V 

•7 

•  6 

•  9 

i.i 

.3  .3 

4.4 

j  3 . 6 

w  1 

■•.5 

b-” 

7.2 

9.  7 

4,3 

2.0  .5 

35.2 

ll*c 

hNW  | 

l*fc 

6*A 

3.5 

1.9 

•  5 

.3 

14.1 

7.  ! 

NW  | 

1*3 

4  -C 

3.3 

.  8 

.3 

9,7 

b.i 

NNW  | 

i 

.5 

1.3 

•  1 

.  3 

2.3 

5.« 

VARIABLE  I 

CALM  | 

/////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////// //////////  12. A 

/////  ! 

TOTALS  | 

1 

12, 7 

2b  •  A 

20.1 

16.  e 

6.8 

3.6  .8 

100.0 

8.C 

lOfAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  750 


I 


Gt Ob AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  OIKECUON  VERSUS  MIND  SFEED 

LS  AF  El  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  «E  A  THE  R  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PEPIOO  OF  RECORO:  S3-62 

HONTh:  m*y  HOURS  <LST I :  0300-0500 


1 

DIRECTION  1 
ID£GRECSI  1 

1-3 

If.  6 

7-1 G 

mind  speeo  in  KNOTS 

11-16  17-21  22-2  7  28-33  31-40 

41-47 

48-55 

GE  56 

TCIAL 

X 

MEAN 

MJNO 

N  I 

l. 

1.7 

1  .2 

.  1 

4 . 3 

a. 5 

NNE  1 

.1 

•  1 

•  1 

.4 

5.3 

NE  1 

•  1 

•  6 

•  4 

1.2 

5.4 

ENE  1 

,  4 

•  4 

2*3 

E  t 

.5 

.1 

•  6 

3.8 

ESE  1 

•  1 

.9 

.3 

1.3 

s.s 

SE  f 

•  1 

1.4 

1.8 

•  1 

3.5 

6 . 8 

SSt  1 

.5 

•  8 

•  6 

•  4  .1 

2.9 

T.a 

s  1 

.8 

1.0 

.9 

2.2 

4 . 4 

SSN  1 

•  1 

•  1 

.1 

•  1 

.5 

T.C 

SM  I 

i 

.  3 

•  8 

.3 

•1  .3  .3 

1.9 

lo.  1 

wsu  | 

.5 

1.3 

.9 

•  a  .5  .1  .}  .1 

4.3 

>1.6 

u  1 

a.  1 

9.0 

5.2 

6.6  2.6  1.2  .6 

29.3 

9.€ 

UNw  I 

3. a 

6*? 

3.5 

1.3  .6  .1 

15.5 

6.8 

NM  I 

2.6 

4 . 9 

3.2 

•  8 

11.5 

6,  C 

NNM  1 

1 

I.c 

2.3 

1.2 

.  1 

4.6 

5. a 

variable  1 

CALM  | 

f// ////////////////////// ////////////////// //////F ////f //////////////////// ///////////// 

16.5 

nnn 

TOTALS  | 

1 

l‘.c 

31 .0 

18.7 

1C. 4  3.7  1,8  .9  .1 

100.0 

6.J 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  776 


GLOBAL  climatology  BRANCH  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  Ul  No  SfEEO 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US  AF  ET  AC 

AIR  WEATHER  SFRVICC/HAC 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  DIRECTION  VERSUS  UINg  SfCEO 
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GLOBAL  climatology  BRANCH 
LS AF  Cl  AC 

AIR  WEATHER  SCRVICE/HAC 


percentage  fpeoucncy  of  occurrence  of  surface  hind  direction  VERSUS  WIND  steed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  NINO  Sf£EO 

LSAFETAC  F  RON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 
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GLOBAL  CLIHATOLOGV  branch 
LSAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SftEO 

from  hourly  observations 
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PERIOD  OF  RECORD:  53-5StS8-62 

MONTH:  mAY  H0Urs<LST>:  2 100*23 00 


DIRECTION  I  I -3 
IDEGRECSI  I 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22*2  7  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56  TCTAL  MEAN 


•  2 

1.6 

.  2 

1*6 

3.1 

1.0 

2.0 

1.8 

l.C 

•  8 

2.0 

1.5 

.5 

•  2 

•  2 

1.0 

.7 

1.  3 

•  7 

.8 

•  8 

1.3 

6.1 

1.1 

7.6 

1.1 

6.1 

•  2 

1*1. C 

1.1 

6. 1 

2.3 

7.9 

5.9 

8.  . 

5.4 

8.5 

5.4 

10. C 

1.0 

10.  ! 

3.3 

10.8 

3.3 

>1.5 

34.0 

>1*1 

13.0 

7.5 

9.6 

6.7 

1.5 

5.1 

10.7 

nun 

100.0 

*  •  3 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////// /////yy //////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10*7  yyyyy  y 

10. 1  23.9  24.7  2C.5  8.0  2.1  100.0  fl.3 


TOyAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


615 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BR ANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINq  STCCO 

L'SAFEI  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  StRVICE/MAC 
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PERCENTAGE  f RE  CUE NC V  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  UlNo  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLI MAI OLOG V  BRANCH 
LSAFETAC 

AIR  WFAIKR  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  UlNo  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7473*0  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR  NN  PCQlOO  OF  RECORO:  53-62 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  768 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SI  LED 

USAfCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

7473V  0 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANOS  MR  NM 

PE R 1 00  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  JUn  HOURS  *L  ST  1  s  0900- 
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TOfAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS: 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN0  SF  EE D 

US  AFC  T  AC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SCRVXCE/MAC 
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total  number  or  observations 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  or  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SF  £  £  D 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  LEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  53-62 

HONTh:  JUn  HOURS (L  ST  I  :  1500-1700 
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////////////////////✓//////////  ///////////////// //////  tut  tintitiitiititii  tiiitttttittt 
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////// 

TOTALS  | 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  WINo  steed 

LSAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

74739  Q 

STAT  ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NM 

PERIOD  OF  RECORO:  53-55,58-62 
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TOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  619 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

L  S  AFC  T  AC 

AIR  WCATHCR  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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global  climatology  BRANCH  percentage  frequency  of  OCCURRENCE  of  surface  wind  direction  versus  U1NO  SFEEO 

L5AFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBIR 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  wind  DIRECTION  VERSUS  HlNo  SfEED  [  ' 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  t V 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  747340  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  PECOPO:  S3-62 

month:  JUl  hours  <L  ST  1 :  0000-0200  - 
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////✓/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  vino  oirection  versus  y 1  No  steed 

CSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  LEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  7V73VD  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  ST-62 

month:  JUl  HOUrsILST):  OJOO-OSOC 


1 

DIRECTION  1 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  PERCENTAGE  rREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  U1NO  OIRCCTION  VERSUS  WlNO  SfCCO 

US  AFET  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74734Q  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  53-62 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIREC1ION  VERSUS  UIN(,  SPEED 

ISAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 
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STAT ION 

NAME  : 

UNITE  SANDS  MR  NM 
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GLOBAL  CL  1  mm OLOG V  BRANCH 
LSAFETAC 

AIR  WEATHER  service/mac 


percentage  frequency  or  OCCURRENCE  of  surface  wino  direction  versus  wind  speed 

F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  767360  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  5  3-62 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FPEOUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MINo  SF  CEO 

L'SAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC  f 

STATION  NUMBER:  7473*0  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERlOO  OF  RCCORO:  53-62 

MONTH:  JUl  HOURS (LSI T :  1500-1700 
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TOtAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  771 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUCNCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERYICE/MAC 

STATION  NUMBER:  76736C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NH  PERIOO  OF  RECORD:  53-55,58-62 

MONTH:  JUL  HOUrs<LST>:  1800-2000 
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fO|AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  666 
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GLOBAL  climatology  BRANCH 
lsafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECT2  ON  VERSUS  VINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER*.  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-55,58-62 

MONTH:  JUL  HOUrs  <LST 1 :  2100-23U0 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  DRAnO  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

t'SAFET  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEATIER  SCRVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

74734  C 

station 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

HR  NH 

PE  P I 00  OF  RECORD:  53-62 

HONTh:  JUl  hours  fLST  T :  ALL 

OIRECllON  | 
lOEGREf S  1  | 

1-3 

4-6 

7-10 

WIND 

11-16  17-21 

SFEED  IN  KNOTS 

22-2  7  20-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  UTAL 

t 

MEAN 

WJND 

N  1 

1.4 

1*6 

•  6 

•  2 

.0 

3.8 

S.  I 

NNC  t 

.9 

.3 

.  1 

.0 

2  •  C 

0.7 

NE  1 

i.e 

1*5 

.5 

.  2 

.0 

3.3 

5.2 

CNE  1 

•  T 

.9 

•  3 

•  1 

2.1 

4 .  e 

E  ? 

2.  • 

2.4 

1.3 

•  3 

.0  • 

.a  .o 

6.4 

5.2 

ESE  1 

1*3 

2.5 

1.8 

.  4 

.1 

6.1 

6.C 

SE  | 

1.6 

4»4 

4.2 

.9 

.1 

11.2 

5.7 

SSE  | 

i.c 

2.7 

3.3 

l.  T 

.1 

8.7 

7.7 

s  1 

1.' 

2.7 

2.4 

.6 

.2 

.1 

7.7 

6.8 

SSN  I 

,  4 

.5 

.3 

•  1 

1.2 

5.2 

Su  I 

.6 

•  a 

•  4 

•  2 

•  1 

•  0 

2.2 

6.4 

HSU  | 

.6 

•  5 

.2 

•  2 

1.6 

5.7 

u  1 

2.« 

1.6 

.  8 

•  1 

.a 

8.2 

5.6 

HNH  1 

i.’ 

1*7 

.7 

.  1 

•  0 

4.4 

4.5 

NH  i 

1.2 

1  •  7 

.5 

•  1 

.0 

•a 

4.0 

4,6 

NNU  | 

.5 

•  6 

.3 

.  1 

1.5 

4.1 

VARIABLE  I 

CALM  | 

/////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////  2 5.8 

////// 

TOTALS  f 

20.! 

28.  C 

18.8 

6.2 

•  8 

.1  .0 

100.0 

4.4 

total  number  of  observations:  59j z 


GLOBAL  cLIHAIOLOGV  branch  percentage  frequency  or  occurrence  of  surface  uino  direction  versus  w l NO  Sf ECO 

ISAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  scrvice/hac 


STATION  NUMBER 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  27,8 

nun 

TOTALS  1 

29.5 

28.0 

12.9 

5.2  .6  .1 

100.0 

3.8 

total  number  of  observations: 


788 


.t 


\ 


i 

6L OBAL  CLIMATOLOGY  BR  AnCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SFfEO  P 
tSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  t 
AIR  WEATHER  SERVICE/MAC  P. 


station  number 

:  787380 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  HR  NH  PERlOO  OF  RECORD:  S3- 

MONTh:  AUG  H0Ur$<LST 

62 

1:  0300- 

0500 

DIRECTION 
<0E6ReCS  1 

1-3 

A -6 

7-10 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-*7  28-33  38-80  81-87  88-55  Gt  56 

TcTAL 

t 

MEAN 

WIND 

^  ' 

N 

l.C 

1.1 

2.1 

3.8 

NNE 

.8 

•  A 

•  3 

1.8 

*♦.1 

r 

NC 

•  1 

•  6 

•  1 

.9 

5.  1 

i : 

ENE 

.  V 

•  3 

.6 

3.C 

*’  ■ 

E 

l.C 

•  5 

.3 

1.8 

3.8 

5. 

\  '• 

tsc 

•  3 

.8 

•  1 

.  1 

.9 

5.6 

[■ 

SE 

l.« 

•  8 

i.i 

.  1 

3.*» 

S.2 

SSE 

.6 

2.0 

.3 

.5  .1 

3.3 

6.C 

'( 

s 

l  •  8 

•  5 

.1 

•  1 

2.5 

8.C 

ssu 

•  6 

•  1 

•  8 

1- « 

s« 

.9 

•  1 

•  1 

1.1 

3.6 

• 

MSN 

.8 

.  1 

•  1 

1.0 

3.3 

M 

10.8 

5-5 

l.S 

1.  3  .1 

19.0 

'•I 

WNM 

8.2 

3.3 

1.1 

•  3 

12.8 

3.8 

Nw 

A. 5 

3*8 

l.C 

.  1 

9.8 

8.C 

NNW 

1*5 

.V 

•  1 

2.5 

3.6 

VARIABLE 

CALM 

/////// //////////////////////////////////// ////////////////////////////F/f ///////////// / 

36.5 

nun 

TOTALS 

38  .  j 

20.  A 

6.3 

2.  3  .3 

100.0 

2.6 

total  number  of  observations:  tvs 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VCRSUS  WINO  STEED 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

74734C 

station 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NH 

PEP100  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  AUG  HOURS'LSTI: 

0600- 

06  OG 

DIRECTION  1 
(DEGRccS  1  1 

I  “3 

4-6 

7-10 

WIND  SPEED 

21-16  17-21  22-2  J 

IN  KNOTS 

28-33  34-60 

41-47  4  B -55  GE  56  TcTAL 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

3.  1 

2.3 

•  6 

6.2 

i.t 

NNE  1 

».» 

1*0 

•  1 

.  1 

2.6 

3.8 

NF  1 

1.3 

•  6 

1.9 

5.C 

ENE  | 

1  •  9 

1.0 

•  1 

3.0 

J.  ! 

E  1 

l.« 

1  •  1 

•  4 

3.3 

3.  7 

ESE  1 

I*' 

•  9 

.1 

2.4 

i.i 

SE  1 

2.» 

i.i 

i.i 

•  1 

4.8 

4.  7 

SSE  \ 

.1 

I  •  6 

•  6 

.  3 

J.4 

5 . 4 

S  1 

.9 

1.0 

•  1 

•  1 

2. 1 

4.6 

ssw  | 

.1 

•  1 

9.r 

Sw  f 

•  1 

•  1 

•  I 

.4 

4.  7 

vs  w  f 

.  ! 

.  3 

.5 

3.1 

M  | 

3.8 

2  .  2 

•  6 

•  e 

4 . 3 

4  ,  7 

VNH  1 

*.* 

1  •  8 

•  3 

•  l 

6.4 

NV  | 

3.  A 

2.3 

1.0 

.  l 

*.? 

4.  1 

NMV  j 

1*3 

•  5 

•  i 

1.4 

J.* 

VARIABLE  | 

CALM  | 

///////////////////////////////  imiinuunnununininutuitiutftttuttitiiitt* 

46.9 

////// 

TOTALS  | 

16-7 

S.4 

1.8 

260.0 

t 

*95 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS: 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

us«rem 

AIR  MtATtCR  SERVICC/MAC 


PERCENTAGE  F  Rt  OUC  NC  Y  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  H I  NO  OIRCCUCN  VERSUS  « I  NO  SFfcCO 

FRO«  HOURLY  OBSERVATION' 


STATION  NUMBER i  TftTJftC  STATION  NAME:  UNITE  SANOS  NR  m  RERIOO  OF  afCOROt  S3-42 


north: 

AUG 

HOURS «L ST  1 

s  o«co- 

1100 

i 

DIRECTION  1 
(DCGReeS>  1 

1-J 

*  -A 

7-10 

11-14 

•  I  NO  SRC CO 
17*21  22*2  7 

IN  HftOtS 

20-11  Jft-ftO 

ft  1  -ft  7 

ft8-ss 

Gt  *4 

TcTAL 

S 

HC  AN 

RJND 

* 

N  i 

I. ft 

2.8 

ft. ft 

NNC  1 

1 

1*1 

2.0 

•s 

1.4 

9.4 

«  i 

i.» 

2*1 

1.1 

S.2 

«.( 

{■ 

ENC  t 

l.Z 

J.O 

1.1 

t  t 

4. • 

5.1 

E  t 

1 

•  •r 

1.1 

•  1 

ift.? 

ft.C 

\ 

ESE  1 

1.1 

'•ft 

l.C 

9.4 

ft  .  ! 

sc  ! 

j.r 

l.S 

.  ft 

ft. 7 

i 

S  SE  1 

7. ft 

2.' 

i  .a 

•  A 

7. ft 

5  .  7 

*  . 

S  1 

«■* 

2.1 

i.i 

ft.  A 

•  .» 

SSN  1 

•  « 

•  1 

: 

Sr  I 

t 

.  1 

•  i 

.s 

5.C 

NSR  1 

•  1 

♦  i 

•  1 

.S 

r  ■ 

R  1 

.  ! 

•  • 

•  A 

2.0 

[\ 

ft  NR  | 

•  1 

,  t 

l.C 

lo.c 

NR  » 

#  t 

•  ' 

.8 

2. ft 

». : 

NNR  | 

1 

,  ' 

1  .  • 

•  N 

2.4 

5.< 

1 

V 

vAOTAOU  | 

2S.ft 

nun 

TOTALS  t 

IS.; 

11  •  1 

1ft.  3 

•  1 

’00.0 

i.i 

W|H  NBUtt  Of  0  BURBOT  IONS  i 


♦vs 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECT  JON  VERSUS  HINn  SF  CEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7A73V0  STATION  NAME:  UNITE  SANOS  NR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  S3-62 

MONTH:  AUG  HOURS ILST I :  1200-1.00 


I  V  I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  I-l  R-6  7-10  ll-lt  17-21  22-} 7  2B-JJ  3.-.0  N1-R7  V8-SS  OE  S6  TOTAL  MEAN 

lOEGRg  (S I  |  |  NINO 


H 

i.A 

1.9 

•  A 

•  3 

9.2 

A. 7 

NNC 

!•« 

.9 

•  A 

•  1 

2.0 

*•2 

NE 

1*1 

1.3 

1.1 

3.5 

b.C 

CMC 

.5 

2.0 

.5 

.  3 

3.3 

5.0 

E 

l.A 

3.6 

2.  A 

•  9 

0.3 

S.B 

CSC 

7.1 

<1.3 

1.9 

.  3 

9.0 

S  •  A 

sc 

2.1 

s.s 

A. 9 

1.0  .1 

13.7 

G.S 

ssc 

I.  I 

3.0 

.9 

10.9 

A  •  0 

s 

».* 

5*2 

3. A 

•  s 

11.2 

A  .  C 

ssu 

».c 

*§ 

.3 

2.3 

*»•  ! 

SM 

.* 

•  9 

.A 

•  1 

1.5 

5.! 

KSW 

•3 

.5 

•  0 

.A  .1 

2.0 

•.1 

w 

l  •  A 

2.C 

2.5 

1.  3 

7.2 

7.2 

UHu 

.A 

1.1 

l.A 

•  S  .1 

3.5 

7.2 

MM 

*  •  3 

1.4 

1.3 

•  9 

3.3 

A. A 

NNW 

.5 

•  9 

1.0 

•  3 

2. A 

A. A 

variable 

CAIN 

nnniiinniiniininninn  inmniniiun  unininiininmniuunnninini 

11.2 

////// 

totals 

1».2 

37. fc 

25.0 

A.  8  .9 

103.0 

S.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  TVS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
L'SAFETAC 

AIR  HEATHER  SCRVICE/HAC 


■w 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
L'S  Arc  I  AC 

AIR  HEATHER  SERVlCE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WlNo  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  797390  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR 


PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

month:  AUG  hours (L ST ) :  1*00- 


OIRCCTlON 

<0E6RCCSI 


CALM 

TOTALS 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2 7  2«-33  39-90  91-97  98-SS  GE  56  Tt T AL 

I 


ENE 

i 

1 

•  1 

1.2 

•  9 

1.7 

E 

I 

1 

j 

1  •  2 

3.3 

3.3 

1.  3 

9.1 

ESC 

1 

| 

!•« 

2  •  6 

3.3 

1.  3 

•  1 

8.7 

SE 

1 

I 

1.5 

5.0 

3.1 

1.  8 

•  1 

11.5 

SSE 

1 

1 

| 

!•» 

3*6 

9.0 

1.2 

•  1 

1C.5 

S 

1 

| 

1-* 

5  •  C 

9.2 

1.  7 

•  1 

12.9 

S$M 

1 

1 

1 

.0 

1.2 

•  0 

•  1 

2.8 

su 

1 

1 

| 

.9 

1.9 

•  9 

•  3 

2.9 

NSW 

1 

1 

1 

.9 

1.2 

'  .6 

•  1 

•  3 

2.6 

M 

1 

1 

1 

1.3 

2.9 

2.8 

1.  5 

•  1 

8.7 

WNV 

1 

i 

.  9 

1.9 

1.8 

•  8 

9.9 

I  /////// //////////////////////// //////// 7 //////// ////////////////////////////////////////  1 1.0  ///// 


13.6  33*7  29.5  1C. 9 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

t'SAFET AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBERS  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  5?-55#57-62 

MONTHS  AUG  HOURSlLSTl:  1800-2000 


DIRECTION 

IDEGR£cSI 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2 7  28-33  39-90  91-97  98-55  GE  56 

TcTAL 

« 

MEAN 

WIND 

N 

.* 

.9 

•  3 

•  3 

2.0 

6.2 

NNE 

•  1 

.1 

•  1 

•  3  .1 

1.3 

1 1 . 3 

NE 

.9 

.9 

•  1 

•  3 

2.1 

9.9 

ENE 

•  A 

•7 

•  3 

1.9 

».i 

E 

1.1 

1.8 

.  7 

.i 

9.9 

3.« 

CSE 

.■> 

1.1 

i.i 

.7 

3.7 

3.1 

SE 

2.  C 

3.5 

3.5 

.9 

9.9 

t.t 

SSE 

2.  A 

9*9 

9.9 

1.  1 

.i 

12.5 

6.6 

S 

2*  C 

9  •  7 

3.5 

1.8 

.i 

12.2 

6.5 

SStt 

1*C 

•  9 

•  1 

1*6 

3.5 

sw 

i.c 

»6 

•  9 

2.0 

*.3 

MSB 

J.6 

1.1 

.7 

•  1 

3.5 

9.6 

u 

9.C 

9.5 

2.9 

1.9 

12.3 

s.t 

WNtf 

2.9 

2. 7 

2.1 

•  9 

8.1 

5.5 

NW 

2.  I 

1*6 

1.0 

«  1 

9.8 

*.3 

NNW 

•  6 

•  9 

•  1 

1.1 

3.5 

i  * 

CALM 

1  /////// ////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// 

17.0 

////// 

TOTALS 

j  *2,«  3 

2».i 

22.3 

8.5 

•  7  .1 

100. 0 

5.1 

total  number  or  observations! 


705 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
ISAFETAC 

AIR  WEATHER  SCRV1CE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  OIRECTJON  VERSUS  WIND  SfrECO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER  >  7A73«C  STATION  NAME  :  WHITE  SANDS  NR  NM 


DIRECTION 

ioegrecsi 


PERIOD  OF  pCCOROs  S3-SSt57-62 
month:  AUG  HOURS (L ST  I S  2100-2500 


W 1  NO  SPEEO  IN  KNOTS 

17-21  22-^7  20-55  39-90  9  1-9  7  96-55  GC  56  TcTAL 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


I ///////////////////////////// //////////////////////////////////////f/////// /////////////  1T.T  ////// 

I 

I  22 • 6  31 • 6  17. A  7.9  .9  .1  100. 0  9.1 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnO  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  uino  direction  VERSUS  WINo  SFCED 

LSAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEATMER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBERS  79739C 

STATION 

NAME  S 

UNITE  SANDS 

MR  NM 

PE PI 00  OF  RECORDS  S 3-62 

MONTHS  AUG  HOURS <LST  IS  ALL 

DIRECTION  1 
(DEGREES  I  1 

1-3 

9-6 

7-10 

UZ NO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22*2  7  28-33  39-90 

■*1-67  66-55  GE  56 

TgTAL 

% 

mean 

HIND 

N  1 

1.0 

1*6 

.5 

•  1 

3.6 

9. 6 

NNE  1 

.* 

•8 

•  2 

•  1 

•  0  .0 

2.3 

■*.« 

NE  1 

.8 

1.1 

•  S 

•  I 

•  0  .0 

2.5 

5  •  3 

CNE  1 

1.2 

•  3 

•  2 

2.9 

6.7 

E  1 

2.C 

2.2 

1.2 

•  3 

.0 

5.7 

5.3 

ESE  1 

1*3 

1.9 

1.1 

.3 

•  0 

9.6 

5.6 

SE  1 

!•  1 

3.2 

2.7 

•  6 

.0 

8.3 

A.2 

SSE  1 

1*5 

2.3 

.7 

.0 

7.7 

6.* 

S  f 

!•• 

2*7 

2.0 

.9 

.1 

7.2 

6.5 

SSU  | 

.5 

•  9 

•  2 

•  1 

1*2 

5  .  C 

sv  I 

.5 

•  5 

•  3 

•  1 

1.3 

*.5 

VSR  1 

.6 

•  6 

•  2 

•  1 

1.8 

‘.I 

u  I 

1 

3*6 

2.1 

1.  3 

•  l  .9 

11.3 

5.7 

WNW  1 

3.  j 

2.5 

i.i 

•  5 

•  0 

7.5 

9.8 

HU  | 

2.  1 

•  3 

5.9 

9.9 

NNU  1 

.9 

m 

•  1 

2.1 

*.» 

VARIABLE  1 

CALM  | 

/////////////////////////////// ////////#//////////////////////////////////////////////// 

29.7 

mm 

TOTALS  1 

23.8 

28.6 

16.6 

5.8 

•  9  .9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  6IS8 


» 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  F  RE  QUE  NCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEEU 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEAThER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER] 

7*73*10 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NH 

PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  SEP  HOUrsILSTI:  0000- 

02  00 

| 

W I  NO  SPEEO  IN  KNOTS 

OIRECTION  1 

i-j 

1-6 

7-10 

11-16  17-21  22-2  7  2*-33  39-90 

*l-*7  88-SS  GE  SG  TlTAL 

mean 

I0E6ReCS>  | 

X 

WIND 

N  1 

•  7 

•  1 

2.9 

7.* 

1 

NNE  1 

.» 

•7 

•  1 

1.5 

3.8 

HE  1 

•  5 

.5 

•  3 

1.3 

*.  3 

CNC  1 

•  1 

•  5 

•  1 

.8 

S.7 

E  1 

.! 

.R 

•  3 

•  1 

1.9 

*.  7 

ESC  1 

.9 

.9 

.9 

1.7 

1.7 

1 

SC  t 

I  *  I 

1.9 

2.0 

•  5 

5.9 

6.9 

SSE  1 

.« 

1  •  5 

2.0 

1.2  .1 

5.3 

*.2 

s  1 

.8 

1  .9 

•  8 

.  7  .1 

9.2 

G.7 

t 

ssw  1 

.7 

•  5 

1.2 

3.8 

1 

su  1 

1*1 

•  3 

•  1 

1.5 

S.« 

NSW  1 

•  s 

1.? 

•  5 

2.3 

5.2 

tf  1 

7.  3 

1-6 

1.5 

2. 9  .5 

19.3 

5.8 

WN|»  I 

3.7 

6*» 

2.3 

.  7  .1 

13.1 

3.S 

1 

Nirf  1 

5  •  2 

fi 

.9 

12.9 

■*•2 

NNW  1 

1 

.5 

•  7 

•  1 

1.3 

1.7 

VARIABLE  1 

CALM  | 

hi  nn  //// ///  / ////// nun n //  ///  nnn /// // m  n ////  iiiiiiiiiiin niiiiii iiiiiiiiiiin 

ttnn 

TOTALS  | 

1 

32. • 

11.3 

5.8  .«  .1 

100.0 

».t 

TOfAL  NUMBER  OF  OBSCR VAIIONS I  753 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  9R*nO  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  oirection  VERSUS  VINO  SFtEO 
VSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/NAC 

STATION  NUMBER:  7%73%C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NH  PERtOO  OF  RECORO:  55-62 

HONThx  SEP  HOURS<LSTl:  0500-0S00 


OIRECTION  1 
(DEGREES  1  ( 

1-3 

%-6 

7-10 

V X NO  SPEED 

li-16  17-21  22-2  7 

IN  KNOTS 

2B-33  3%-HQ  %i-%7 

%8-SS  GE  36 

htal 

8 

MEAN 

WIND 

H  | 

2.C 

.7 

2*7 

2.9 

NNE  1 

i*  i 

•8 

1.9 

3.  J 

NE  1 

.  7 

•  % 

1.1 

J.C 

ENE  1 

♦  % 

•  9 

•  1 

l.S 

%  •  5 

E  1 

•  5 

•  1 

1.9 

3.9 

ESE  \ 

.  7 

.5 

•  1 

1.3 

9.2 

SE  1 

I*  I 

1.9 

.» 

3.7 

9.3 

SSE  f 

,  % 

•  7 

•  a 

.3 

2.1 

s  1 

.% 

.% 

.0 

5.5 

ssw  1 

.5 

•  1 

•  1 

•  8 

5.J 

SW  1 

#% 

•  1 

.i 

.7 

%.t 

wsw  I 

1*1 

•  3 

•  3 

.  5  .1 

2.0 

5.9 

w  1 

v.c 

•  •  % 

2.1 

1.2  .%  •  1 

21.2 

%.a 

WNU  1 

J.C 

5*6 

1.6 

•  8  .% 

15.% 

%.B 

NU  | 

3.7 

%.S 

•  0 

•  3 

9.3 

9.  ! 

NNU  | 

.  7 

1.3 

2.0 

).« 

variable  j 

CALM  1 

///////////////////////✓/////// ///////////////////////////////////////////////✓///////// 

31.8 

////// 

toms  i 

Jo.  2 

Jfc.T 

7.2 

2*9  1.1  .1 

100.0 

J.! 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  75% 


GLOBAL  UIMA10L0GT  branch 
VS  AFC? AC 

AIR  WEATHER  SCR V 1 CC/H AC 


PC  RCE  N?A  GC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SF£CO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  7*7390  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  NR 


PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  SEP  HOURSILSTI:  0600- 


1 

DIRECTION  1 
ior  6»t  E  5  >  | 

1-3 

9-b 

7-iC 

11-16 

W 1  NO  SPEED 
17-21  22-j 7 

IN  KNOTS 

20-33  39-90  91-97  98-SS  GC  S6 

TctAL 

9 

MEAN 

WIND 

N  1 

2  .  1 

1*1 

3.7 

j.i 

nne  1 

a 

1*2 

•  1 

1.3 

2.6 

NC  1 

1.5 

•fl 

•  3 

2.5 

j.t 

enc  1 

•  7 

•  9 

1.1 

2. a 

E  1 

5.2 

.9 

.1 

9.2 

3.C 

CSC  1 

| 

‘*5 

l.i 

2.7 

J.» 

SE  1 

2.R 

2.0 

.7 

•  1 

5.2 

SSE  1 

| 

1-2 

1.5 

•  9 

•  3 

3.9 

5.9 

S  I 

«  0 

•  5 

.1 

.  1 

1.6 

9.  j 

SSU  | 

.* 

•  1 

.5 

2.  • 

SU  1 

1 

.T 

•  1 

•  8 

3  •  C 

NSW  | 

1 

1.5 

•  I 

•  3 

1.9 

«.a 

k  | 

*.c 

3*6 

.9 

1.  3 

9.8 

5.  ; 

WNW  j 

| 

2.’ 

2.1 

*9 

•  3 

5.7 

9.1 

NW  1 

J.T 

1.1 

•  S 

•  3 

7.8 

".i 

NNW  1 

1 

J.6 

•  5 

•  1 

2.3 

J.S 

VARIABLE  1 

CALM  | 

?//////  un  ntnmn  u  tt  n  tt  tun  i  m  u  tu  ttttt  n  uuuuuu  t  tutu  tut  tt  nttuuttut 

95. 0 

////// 

touls  1 

1 

29.6 

18. 5 

%.l 

2.0 

100.0 

2.  J 

to?al  number  or  observations t 


7S3 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BR ANCH 

lsafctac 

AIR  WEATPER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIUO  DIRECTION  VERSUS  Ml NO  SFtED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

7A73AC 

station 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NM 

PERIOD  OF  RECORD:  S3-62 

MONTH:  SEF  HOURS  IL ? T  )  :  0900- 

HOC 

DIRECTION  ! 

iocgrecsi  1 

1-3 

A -6 

7-10 

WIND  SPEED 

11-16  17-21  22-j  7 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A  1  -A  7  A  8  -55  GE  56 

tctal 

X 

MEAN 

WIND 

N  1 

.8 

1.1 

•  3 

•  1 

2.3 

8.1 

NNE  I 

!•* 

1.1 

•  1 

2.8 

3.8 

NE  t 

3.3 

2.3 

.7 

•  1 

6  •  A 

*.2 

CNC  1 

2*  1 

t  •  7 

•  7 

•  1 

A. 6 

A  •  » 

E  1 

9.C 

4.1 

.9 

9.0 

A.  1 

ESE  | 

3.T 

3.2 

2.1 

.5 

9.5 

s.c 

SE  | 

2.3 

5*8 

A. 2 

.9 

13.3 

6.2 

SSE  1 

1.3 

1.5 

2.1 

1.  1 

6  •  A 

8.7 

s  1 

1*2 

i.i 

.9 

.  7 

3.3 

8  .  C 

ssw  1 

•  1 

•  1 

•  1 

.A 

5.i 

Sh  | 

•  3 

•  A 

•  1 

.8 

*.7 

wsw  I 

•  1 

.3 

•s 

•  7 

1.6 

8.9 

u  | 

.8 

•  7 

2.5 

2.0 

6.0 

8. 7 

WNW  I 

•  3 

1 .2 

1.6 

•  5 

3.6 

T.« 

NW  | 

.9 

1.1 

1.1 

•  A 

3. A 

6.5 

NNW  1 

1 

.5 

•  A 

•  A 

1.7 

5,8 

VARIABLE  1 

CALM  1 /////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

2A.9 

////// 

TOTALS  | 

1 

23.7 

2«.  3 

17.8 

7.  S 

100.0 

8.3 

7SA 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


« 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  UINo  StEEU 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR 


DIRECTION 

IDEGRCESr 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


PERIOO  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  SEP  HOUrs (LSI  I :  12CO- 


wINO  SPEEO  IN  KNOTS 

17-21  22-2 7.  28-33  39-90  91-97  98-5S  GC  56  T(  T  AL 

8 


NNC 

1 

( 

.  i 

•9 

•  3 

•  3 

1.5 

6.5 

NE 

1 

i 

■ 

.7 

2.1 

1.1 

3.9 

s.t 

ENE 

1 

1 

| 

.7 

1.7 

•  5 

2.9 

a. 7 

E 

j 

2.* 

H  •  6 

2.8 

•  9 

1C. 5 

5. a 

ESC 

1 

| 

.5 

3.2 

2.9 

•  3 

6.9 

6.1 

SC 

l 

1 

j 

2*» 

6-5 

5.0 

1.2 

19.9 

6.6 

SSE 

1 

| 

1*> 

3.9 

3.6 

1.5  .1 

10.5 

7  .  C 

s 

1 

( 

1*2 

3.2 

2.1 

.9  .1 

-  7.6 

6.8 

ssw 

1 

1 

.  a 

•  9 

•  9 

#1 

2.3 

6.1 

sv 

l 

i 

i 

.  I 

1.1 

•  9 

1.6 

5.6 

USV 

i 

i 

.a 

1.6 

1.1 

3.1 

6.C 

w 

i 

i 

1*2 

1.6 

9.1 

2.9  .9  .1 

10.9 

a.  i 

UNU 

i 

i 

.» 

1.3 

1.7 

1.1 

5.0 

7.2 

NW 

i 

i 

.a 

1.1 

2.8 

•  3 

9.5 

7.5 

NNW 

i 

i 

■  3 

•7 

•  5 

•  I 

1.6 

6. a 

/////// ////////////F////////7 ///////// //////////✓/ //////////////////////////////////////  11 .8 

1*«3  39.5  29.5  9.0  .7  .1  100.0 


753 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnCK  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIN0  STEED 


lsafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/NAC 

FROM 

HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER 

s  7*7310 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

NR  NM 

PERIOD  OF  RECORD:  S3-62 

MONTH:  SEP  HOUffS<LST):  1500- 

1700 

DIRECTION  | 
(DEGREES  I  1 

1-3 

1-6 

7-10 

y  I  NO 

11-16  17-21 

SPEED 
2?-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  31-10 

11-17  18-55  GE  56  TCTAL 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

.5 

•  1 

•  3 

•  3 

1.2 

5.  e 

nne  1 

.8 

•0 

•  7 

2.3 

1.7 

NE  I 

.s 

•  5 

.5 

1.6 

5,i 

ENE  1 

.e 

•  5 

.7 

•  1 

2.2 

5.1 

E  ] 

2.0 

1.5 

1.2 

6.5 

6.6 

ESE  1 

1*2 

i.j 

1.2 

1.  3 

S.O 

l.J 

SE  1 

2.C, 

R  •  8 

s.e 

1.  1 

.3 

13.2 

6.5 

SSE  1 

1** 

H.2 

6.2 

1.5 

13.1 

1.2 

S  1 

J.7 

3.9 

3.6 

1.7 

.1 

12.1 

6.0 

SSW  I 

1.5 

•  3 

.7 

•  1 

2.8 

5.7 

su  1 

.« 

•0 

•  1 

.  3 

2.3 

5.5 

wsw  1 

.9 

1.2 

1.2 

.  1 

.i 

3.9 

6.6 

w  1 

J.« 

1»6 

1.2 

1.6 

•  1 

12.2 

j.j 

UNU  1 

t.J 

1.2 

•  9 

1.  3 

1.8 

7.1 

NW  | 

•  A 

1.9 

l.S 

1.2 

5.5 

NNM  1 

.5 

.1 

.3 

1.2 

VARIABLE  1 

CALM  1 

/////////////////////////////// /// /////////////////////////////////////////////////✓////  11.2 

////// 

TOTALS  | 

JO.! 

27.6 

28.8 

1  1.  3 

•  S 

•  1 

100.0 

5.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  711 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
t'SAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  F  RE  CUE  NC  Y  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OJRECTION  VERSUS  WlNU  SI  ECU 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  797290  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORO;  53-55,57-62 
MONTH:  SEP  HOUrsILSTI:  1800-2000 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-33  39-90  91-97  90-55  GE  56  TcTAL 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


I //✓//////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

I  23.%  28.2  17.0  6.6  .9  .3 


23.2  ////// 

100.0  9,9 


TOfAL  number  of  observations: 


699 


GLOBAL  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  DIRECTION  VERSUS  UINo  steed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7A73A0  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  55-55,57-62 

MONTh:  SEP  HOUrs<LST>:  2100-2300 


|  w I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-3  A-6  7-10  11-16  17-21  22-*7  2t-33  3A-A0  A1-A7  A8-5S  GE  S6  TcTAL  MEAN 

IDEGREES)  I  *  HIND 


N 

1.  I 

a  6 

«1 

1.9 

3.2 

NNE 

•  1 

a  3 

•  1 

.6 

5.5 

NE 

•  3 

«  A 

.7 

3  .  R 

ENE 

a  I 

•  1 

.7 

A  a  C 

£ 

•  1 

1  •  A 

•  3 

1.9 

5. A 

ESE 

.7 

1  •  7 

•  A 

2.9 

s.c 

SE 

!•  3 

3.7 

2.3 

.7 

8.0 

6.1 

SSC 

2.3 

3. A 

».* 

•  1 

8.9 

8. A 

s 

.S 

».» 

1.9 

a  6 

•  1 

A. 9 

7.5 

SSW 

.A 

aA 

•  9 

A  a  C 

SM 

•  3 

•  A 

•  9 

•  A 

.i 

2.1 

e.t 

VSN 

.7 

1.0 

a  6 

.7 

•  6 

3.6 

».« 

u 

7  .  C 

t.? 

2.1 

1.6 

•  3 

17.9 

5.1 

WNW 

A  ,  j 

■..» 

l.A 

1.  1 

11.7 

s.c 

NU 

3. A 

5.0 

1.3 

a  3 

10.0 

6.7 

NNU 

1*1 

.  7 

•  3 

2.1 

3.8 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////// /////////////////////////////////// ///////// ///////////// 

21.9 

////// 

TOTALS 

22.6 

31.7 

IS  a  3 

7.  3 

1.3 

100.0 

A. 5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


700 


I 


GLOBAL  CL1MA1 OLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  NINO  SfCEO 

USAFCf AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATT'CR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER  t 

79739Q 

station 

NAME: 

UNITE  SANOS 

HR  NH 

PE 9 I 00  OF  RECORD:  53-62 

MONTH r  SEP  HOUr$ ILSTIS  ALL 

DIRECTION 

(DEGRCCSI 

1 

i 

i-i 

9 -ft 

7-10 

Ml  NO  SFCEO 

11-16  17-21  22-?7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  90 -55  ge  sft  total 

8 

MEAN 

U|NQ 

N 

i 

i.-* 

•  7 

.1 

•  1 

2.1 

J  .7 

NNE 

i 

•  ft 

.2 

•  1 

.0 

l.S 

9  .  • 

NE 

i 

|.C 

.9 

•  9 

•  1 

2.9 

6.6 

ENE 

i 

.i 

•  8 

•  3 

•  1 

1.0 

l.S 

E 

i 

j 

i.« 

1.9 

•  9 

ESE 

i 

j 

J.2 

1*7 

•  9 

•  3 

9.2 

S.6 

SC 

i 

1.7 

3.0 

•  ft 

.1 

9.1 

ft.  ; 

SS£ 

i 

l.C 

2.  J 

2.9 

1.  1 

•  1 

7.9 

>.2 

s 

i 

1  •  2 

1.9 

1.3 

.  7 

.1  .3 

5.2 

«... 

ssw 

i 

♦  A 

•  9 

.2 

•  1 

•  0 

1.3 

9.9 

SH 

i 

•ft 

•  3 

•  1 

•  0 

l.ft 

5.! 

vsu 

i 

«9 

•  a 

•  ft 

•  3 

•  1 

2.7 

ft. 5 

n 

i 

9.9 

9  •  ft 

2. ft 

1.8 

.3  .1 

19.1 

ft.C 

UNW 

i 

i.v 

3.2 

1.9 

•  8 

•  1  .0 

8.3 

s.« 

NU 

i 

2.6 

3.3 

1.2 

•  2 

•  0 

7.3 

... 

NNU 

i 

i 

.  I 

•7 

.2 

•  1 

1.7 

A.i 

VARIABLE 

» 

CALM 

l  nmn  niiinniumnnui  n  innnnininnunutnftnnuininiinimnnniii  2..  j 

////// 

TOTALS 

1 

1 

2J.7 

20.2 

16.3 

ft. ft 

•  ft  .1 

100.0 

9.  3 

TOfAL  NUMBER 

OF 

OBSERVATIONS  t 

591 C 

L 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
IS AFETAC 

AIR  HEATHER  SERVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  W1NO  OIRECTION  VERSUS  NIN0  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7473*0  STATION  NAME:  UNITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  OCT  MOUR$ILSTl:  0000-0200 


DIRECTION 

(OEGREeSI 

1-3 

*-6 

7-10 

11-16 

u I NO  SPEEO 
17-21  22-? 7 

IN  KNOTS 

28-33  3*-*0  * l-*7  98-SS 

GE  56  TCTAL 

8 

MEAN 

U2N0 

N 

1.2 

l.c 

•i 

•  1 

2.5 

*.  3 

NNE 

.* 

.* 

.1 

.9 

*  .3 

NE 

•  2 

•  2 

.1 

.  6 

*  •  6 

ENE 

•  1 

•  1 

.2 

1.5 

E 

,  5 

1.1 

•  1 

•  1 

1.8 

s.s 

ESE 

.6 

•  * 

.5 

1.5 

s.« 

SE 

1*2 

.9 

l.S 

3.6 

5.5 

SSE 

.« 

1.1 

1.0 

•  2 

2.T 

6.8 

S 

,5 

1*9 

.7 

.7 

•  1 

3.* 

T.t 

ssu 

l.c 

.  1 

.  6 

•  1 

1.8 

5.5 

$u 

l»l 

.5 

.2 

•  2 

.*  .1 

2.6 

«.l 

HSU 

.5 

.* 

1.2 

•  S 

.*  •  .1 

3.* 

*•! 

u 

».c 

11- 7 

*•6 

2.  1 

•  1 

27.* 

5.1 

UNU 

5.7 

1.8 

1.* 

15.1 

5.5 

NU 

2*  3 

*•* 

.9 

•  2 

7.9 

9.8 

NNU 

l.c 

1.1 

•  2 

2.3 

3.9 

VARIABLE  I 
I 

CALM  | ///////////////////////////////////////////////////////✓///////✓//////////// ////////////  22. 1  ////// 

I 

TOTALS  |  26.|  11. C  13. B  5.6  .7  .5  1QQ.0  9.3 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WlNO  STEED 

LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  747310  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  $3-62 

month:  OCT  HOUR$  ILST ) :  0300-0500 


DIRECTION  1 
IDCSRCCSt  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2 7  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 

total 

I 

MEAN 

WIND 

N  1 

.  S 

•  9 

•  1 

1.8 

i.< 

NNC  1 

.5 

•  4 

•  9 

3.T 

NE  1 

.9 

«  2 

1.1 

3.2 

CNF  1 

E  t 

•  2 

«  4 

.1 

.7 

*.« 

CSE  1 

.5 

•  2 

.7 

2.‘ 

SE  1 

•  6 

1.1 

•  6 

.  1 

2.5 

S.t 

SSC  1 

•  R 

•7 

1.2 

«  4 

•  1 

3.3 

2.1 

S  1 

,  9 

.9 

.7 

.2 

•  1 

2.8 

6. 3 

SSW  1 

•  4 

•  6 

.5 

1.5 

s.e 

SW  | 

1*2 

*4 

.2 

.2 

2.1 

WSW  I 

2.C 

■  6 

.5 

1.  1 

•  1 

4.3 

b.1 

w  t 

1U.6 

2.5 

1.6 

•  1 

26.7 

4.t 

WNM  1 

5,8 

2.1 

.2 

•  1 

14.6 

*.T 

NW  | 

*•  3 

2*6 

a  6 

.  1 

7.6 

1.1 

NNU  t 

I.Q 

.9 

•  6 

2.5 

4 . 3 

variable  1 

CALM  | 

///////////////////////////////  iiiHiimiinittti ttt  ttiittttttttiititiiitt  tut  tttttttn 

26.8 

tit  ft  / 

TOTALS  t 

2b  *8 

9.8 

4.  1 

•4  ,1  ,1 

100.0 

3.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


813 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnO 
LSAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICC/HAC 


PERCENTAGE  FREOUCNCY  or  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SHED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7*73*0  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NM  PC9I00  OF  RECORO:  53-62 

MONTh:  OCT  HOURS  <LST  >  :  060C-0«00 


1 

OlftCCTlON  1 
«0C6RCCS>  1 

1-3 

*  -6 

7-10 

NINO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2 7  28-33  3*-*0  *l-*7  *8-55  GE  56 

UtAL 

8 

mean 

WIND 

N  1 

i.  i 

•  6 

•  1 

2.5 

S.  -• 

NNE  1 

.5 

•  * 

•  2 

1.1 

*.2 

NE  | 

•  6 

2.3 

2.* 

ENE  | 

.* 

•  6 

•  1 

1.1 

*.c 

C  1 

!•* 

l.C 

2.6 

5.2 

CSC  | 

s«' 

•  1 

1.5 

2  .  C 

SC  f 

l.« 

1.5 

•  9 

•  *  .1 

*.7 

S.« 

SSE  1 

.5 

•  7 

1.2 

.  7 

3.2 

7.» 

s  1 

».C 

•7 

.7 

•  6 

3.1 

T.! 

SSM  | 

•  2 

.1 

•  1 

•  1 

.  6 

e.c 

su  1 

•  6 

•  * 

•  2 

1.6 

i.5 

NSW  1 

!•» 

•  5 

.7 

•  5 

3.* 

5.6 

M  | 

T.l 

5-C 

2.3 

N* 

15.9 

5.C 

VNM  | 

*  •  J 

2*6 

1.7 

•  * 

9.0 

*.6 

NU  j 

|.» 

*•8 

•  6 

.2 

*.* 

NNW  | 

i 

.V 

•  6 

.1 

1.6 

5  .  i 

VARIABLE  1 

CALM  | 

Hitniiniimininiiuniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiuitiimiiiiiinniiiiiuiiinniii 

*1.5 

////// 

TOTALS  | 

1 

26.* 

17  •  6 

9.3 

*•*  .1  .1 

100.0 

2*5 

TOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  Rl* 


GLOBAL  CLIHAT0L06Y  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  U 1 NO  DIRECTION  VERSUS  UlNO  SFEEO 

LSAFEIAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER  2  7*73*0  STATION  NAME:  UNITE  SANOS  MR  NM  PCP100  OF  RECORD:  51-62 

MONTH:  OCT  HOUrsILSTI:  Q9CO-IIOO 


I  NINO  SPEEO  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-3  *-6  7-10  11-16  17-21  22-2 7  2§-33  3*-*0  *l-*7  *0-5S  GC  S6  UfAL  MEAN 

IDEGRf  (S I  I  S  WjND 


N 

I.C 

•  7 

.5 

•  1 

2.3 

5.3 

NNE 

•  2 

•  * 

•  9 

1.5 

6.5 

NE 

2.  1 

1*7 

«* 

.5 

*.7 

ENE 

2.8 

1.2 

.7 

*.e 

3.5 

E 

7.« 

S.« 

1.2 

1*  •  5 

3.7 

CSC 

3.6 

3-S 

1.* 

•  * 

9.1 

1.7 

sc 

3. 3 

1-7 

2.7 

•  6 

0.* 

5.8 

sst 

1.3 

1*5 

.5 

6.2 

8.5 

s 

.9 

•7 

•  9 

■  6 

3.1 

6.6 

ssw 

,5 

•  1 

«? 

.* 

1.2 

6.5 

SN 

•2 

«* 

*7 

1  .* 

6.3 

WSN 

•  5 

.5 

.  7  •? 

2.0 

» t.  C 

w 

•  5 

2.5 

1.7  1.. 

6.9 

»!•  1 

WNtf 

•  2 

1.5 

.6  .1 

2.5 

10.2 

NU 

.7 

1.1 

•  6 

•  S 

3.0 

6.3 

NNM 

•  2 

•  5 

•  1 

.9 

5.1 

VARIABLE 

CALM 

\tn  tut  tm  t  u  m  tun  /// //// //  /// / // /  // /// n  t // tt  m  n  unnm  in  n  9  turn  /// nan // / 

27.0 

////// 

TOTALS 

25.  j 

21 .0 

17.5 

6.  S  1.8 

100.0 

N.  3 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  :  §13 


r7 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  percentage  FREQUENCY  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  WIND  SftEO 

lsafctac  from  hourly  observations 

air  weather  scrvice/hac 


STATION  NUMBER 

7A73AC 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NM 

PE Pi 00  OF  RECORD:  53-62 

month:  0C1  hours (LSI):  1200- 

1A  00 

i 

(DIRECTION  | 
IDEGRetSl  1 

1-3 

A  -6 

7-10 

WlNO 

11-16  17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0 

A  1 -A  7  A  8 -55  GC  56  TCTAL 

* 

MEAN 

W(NO 

N  1 

l.c 

•  9 

•  A 

2.2 

NNC  1 

.6 

1*2 

.1 

•  1 

2.1 

In 

NE  f 

l.c 

us 

.7 

•  i 

3.3 

5.1 

CMC  1 

2.C 

1.0 

.  6 

3.6 

*•2 

E  1 

3.6 

S«7 

1.6 

.  1 

11. A 

1.6 

ESE  | 

|.6 

A  •  1 

1.7 

.  6 

9.0 

5.7 

sc  1 

1.5 

A. 2 

3.6 

1.  S 

10.9 

7.1 

SSE  | 

l.fl 

3.7 

2.3 

•  S  .1 

8.5 

6.C 

s  1 

1.5 

2.0 

1.7 

l.c  .1 

6.3 

6.6 

ssw  1 

•  2 

.  1 

1.0 

.2  .1 

1.7 

«.  3 

sw  | 

•  1 

•7 

.7 

•  A  .1 

•  1 

2.2 

9.3 

NSW  | 

. » 

i . : 

•  A 

.5  .2 

2.8 

7.  ! 

W  1 

l.c 

3.1 

5.3 

2.  3  .7 

.2 

12.7 

1. 1 

VNM  | 

i  ■  a 

1.6 

•  5  .6 

•  2 

5.2 

9.  1 

NW  | 

.V 

1*6 

.7 

2.8 

•  2 

NNU  | 

i 

•  2 

•  2 

•  2 

.9 

6  •  j 

variable  t 

CALM  | /////////////////////////////// ///////////////////////////////</////////////////////////  IS,« 

////// 

TOTALS  \ 

17. 8 

32.7 

23.2 

8.1  2.1 

.  6 

100.0 

5.6 

613 


IOTAL  number  of  OBSERVATIONS  I 


t 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Or  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SFEEO 

USAFE1AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  NCATHER  SERV1CE/HAC 


STATION  NUHBERx  78738C 

STATION 

NAME  1 

WHITE  SANDS  NR  NH 

PERIOD  OF  RECORD:  S3-62 

north:  OCT  HOUrsILSTI:  1500- 

1700 

DIRECTION  t 
IDE6R££St  | 

1-3 

9-6 

T-10 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-18  17-21  22-2 1  28-33  38-80 

81-87  88-5S  CE  56  T<  f  AL 

* 

ME  AN 

U]ND 

N  | 

.9 

•5 

•  3 

1.6 

•*.i 

NNC  1 

.« 

1*1 

•  8 

2.3 

8.8 

NE  1 

.  6 

•8 

•  S 

1.9 

5.1 

CMC  ! 

.8 

•  6 

•  8 

1.8 

8,8 

E  1 

!•* 

i  *8 

•  8 

8.0 

8.6 

CSC  1 

!•> 

W 

3*0 

.  8 

6.6 

7.  C 

SC  1 

.8 

N.C 

8.1 

1.  3  .1 

10.3 

7.6 

SSC  f 

!•'» 

3*8 

3.1 

1.0 

9.8 

6.3 

s  1 

7.5 

3*8 

1.9 

.  3 

8.0 

*.9 

ssu  1 

i.c 

.9 

.3 

•  1 

2.3 

■>.« 

SW  I 

.9 

l.S 

.5 

.8 

3.6 

6.1 

wsu  1 

i  •  3 

1.8 

•  9 

3.5 

*.9 

u  | 

3.5 

8*5 

8.1 

3.0  .5  .6  .3 

16.5 

8.  J 

KNW  i 

,  9 

*•8 

1.6 

.9  .1  .3 

5.5 

8.C 

HU  t 

l.c 

.9 

•  6 

.  3 

2.8 

S.i 

NNN  I 

.9 

•  8 

.8 

1.5 

5.6 

VARIABLE  I 

CAIN  | 

7////// F/// ////////////////// // /////////////// 7/ ////////////////////////////////////////  18.* 

////// 

TOTALS  | 

|9.7 

78 .6 

73.2 

8.3  .8  .9  .3 

130*0 

S  •  j 

TOTAL  NuHBER  OF  OBSERVATIONS)  798 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
LSAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  win0  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  777370  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PEPlOO  OF  RECORD:  53-55,57-62 

MONTH:  OCT  HOUrs (L$T I :  1  BO 0-20 DC 


DIRECTION  | 
lOEGPg  f  S  1  1 

1-3 

7-6 

7-1C 

W 1  NO  SPEEO 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

20-33  37-70 

71-77 

78-55 

GE  56 

UTAL 

* 

MEAN 

WIND 

N  | 

•  1 

.1 

3.  C 

NNE  1 

.  1 

•  1 

.3 

3.C 

NE  | 

.  3 

.3 

•  5 

3.5 

ENE  ( 

•  3 

•  S 

a  0 

3.  7 

E  | 

i.i 

.5 

.1 

1.8 

1.8 

ESE  t 

1.3 

.9 

2.3 

6.5 

St  | 

•  j 

1.7 

2.0 

.5 

5.9 

6.0 

SSE  1 

.•> 

2.0 

7.0 

.  7 

7.7 

7.3 

s  ( 

!•* 

•  2*6 

1  .6 

•  3 

6.1 

5.5 

SSW  | 

.  7 

.7 

•  7 

i.a 

7.5 

SW  1 

!•  3 

1.2 

•  1 

2.7 

3.6 

NSW  1 

•0 

.0 

.5  .1  .3 

5.0 

6.  3 

u  i 

10.  » 

0.2 

2.0 

2.7  1.1  .1 

25.7 

s. a 

WNW  | 

5.* 

5-7 

.9 

•  B 

13.1 

7.7 

NU  I 

2.6 

1.7 

.7 

«  1 

5.0 

*.2 

NNW  | 

•  3 

•  I 

•  1 

.5 

5.C 

VARIABLE  j 

CALM  | 

/////////////////✓//////////////////////////✓/// tmm  nutunutnnitnmt  utuuu 

21.1 

////// 

totals  | 

28.6 

27.  $ 

15.5 

5.0  1.2  .7 

200.0 

7.7 

total  number  of  observations:  ?hi 


global  climatology  BRANCH 
tsireiAc 

AIR  bCATKR  SER V  I CE/M  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  OIRECTION  VERSUS  MINo  SF  EEU 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C 

STATION 

NAME  X 

UNITE  SANOS  MR  NH 

PERIOD  OF  RECORD:  53-55,57-62 

MONTH:  OCT  HOUrsTLSTI:  2100- 

2300 

1 

DIRECTION  1 

1  DEGREES  1  1 

1-3 

'  4-6 

7-10 

WIND  SPEED 

11-16  17-21  22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  4S-S5  GE  56  Ut»L 

% 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  4 

•  4 

•  1 

.9 

3.5 

NNE  1 

0  1 

•  1 

5.C 

NE  1 

•  4 

.1 

.5 

9  .  C 

CNF  1 

j 

•  4 

•  4 

9.C 

E  1 

,  7 

1.2 

•  3 

2.2 

4.1 

ESE  1 

.  8 

1*6 

.5 

,  3.0 

*.« 

SE  1 

.  9 

».  j 

1.8 

•  1 

4.2 

6.5 

SSE  1 

.8 

2.2 

1.3 

.5  .4 

5.3 

T.7 

S  1 

•  8 

.9 

.5 

.  4 

2.7 

S.( 

5SW  1 

1*3 

•  3 

•  1 

•  3 

2.0 

4.9 

Sw  | 

.7 

•  9 

.1 

.  S  .1 

2.4 

7.T 

WSN  1 

1.5 

1.5 

*8 

.  7  .3 

4.7 

6.8 

u  1 

7  ,  1 

11.5 

4.3 

2.7  *  3  .1 

26.6 

S.  T 

WNW  1 

5.4 

T*" 

1.6 

1.  1  .1 

15.7 

».» 

NM  I 

2.  7 

3.4 

•  3 

.  I 

6.5 

9.2 

NNW  1 

1 

1*  1 

•  1 

1.2 

2.7 

VARIABLE  1 

CALB  1//// //////////////////////////////////////////// /E/ A/ /  //////////////////////////////////  n.t 

////// 

TOTALS  | 

1 

2S.J 

32.9 

12.4 

6.5  1.1  .3 

100.0 

4.4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  74  1 


GLOBAL  CLIMAI0L06T  BR  AgO* 
L'SAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECMON  VERSUS  UINq  SFEEO 

F ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

S  7A7SA0 

STATION 

NAME : 

WHITE  SANDS 

MR  NM  PE P 1 00  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  OCT  HOUrs (LST  1 :  ALL 

DIRECTION 
*  DE6R£[ S 1 

1-3 

A -6 

7-10 

WlNO  speed  In  KNOTS 

11-16  17-21  22-j  7  28-33  3A-AC  A1-A7  A8-55  GE  56 

total 

A 

MEAN 

WIND 

N 

.9 

•  6 

•  2 

•  0 

.0 

1.8 

A.  1 

NNE 

.0 

•  5 

•  2 

•  0 

1.2 

A. 6 

NE 

.5 

•7 

•  2 

•  1 

1.9 

•■.i 

INC 

•  8 

•  5 

.3 

1.6 

•*.2 

E 

2.1 

2.2 

•  6 

•  0 

A. 9 

".2 

CSE 

1-2 

1*7 

l.C 

•  2 

A  •  1 

5.5 

SE 

1*8 

2  •  1 

2.3 

.  6 

.0 

6.3 

6.5 

SSE 

I.  1 

1.5 

2.1 

•  6 

•  1  .0 

5.8 

6.6 

S 

i>< 

1*6 

1.1 

.5 

.0  .0 

A.  A 

6.2 

ssw 

.  i 

•  3 

•  A 

.2 

.0  .0 

1.6 

6.2 

sw 

.  7 

•  e 

•  A 

.  3 

.1  .0 

2.3 

6.5 

vs  a 

I*  3 

•  A 

.7 

.  6 

•  2  .0 

3.6 

l.C 

M 

6*6 

3.5 

2.  1 

.5  .2  .0 

19.6 

‘.2 

WNU 

J.« 

A  •  0 

1.6 

.  7 

•1  .1  «Q 

10.0 

5.5 

NW 

2.C 

2.2 

.6 

•  2 

s.o 

A. 8 

NNW 

•  6 

•  5 

.3 

•  0 

1  •  A 

'.5 

VARIABLE 

CALM 

iitiiiiiiiinniiiuiiiiiniiiinniiiniiiniiniiiiiiiiuniiniiiiiiiiniiiiiiiinui 

2A.A 

////// 

TOTALS 

25.2 

27.2 

IS. 6 

6.2 

1.0  .5  .C 

100.0 

«.l 

TOTAL  NUH8EP  OF  OBSERVATIONS:  BIAS 


GLOBAL  climatology  branch 
L'SAFET  AC 

AIR  UEATPER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  OIRECTION  VERSUS  WIND  Sf ECU 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORO:  53-62 

MONTH:  *OV  HOUps<LSTl:  0000-0200 


1 

DIRECTION  1 
IDEGREpS  1  I 

1-3 

A -6 

-10 

w I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

1- 16  17-21  22-j  7  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 

UTAL 

t 

MEAN 

WIND 

N  I 

1.1 

1  •  4 

•  1 

2.6 

4. 1 

nne  1 

.  *4 

•  4 

.4 

.  1 

1.4 

5.8 

NE  | 

•  1 

•  1 

•  3 

.5 

6.C 

ENE  | 

•  1 

•  1 

.3 

3.5 

E  1 

.  <1 

•  1 

•  3 

•  6 

•a  J 

ESE  | 

.» 

•  1 

.4 

1.2 

«.s 

SE  | 

.  5 

1.0 

1.5 

J.8 

SSC  1 

1.1 

1  •  5 

•  8 

.  5 

4.0 

6.C 

s  I 

1*2 

•  8 

.5 

•  3  .1 

3.0 

5.7 

ssw  1 

•  4 

.1 

•  5 

7.8 

sw  1 

1 

•  3 

.  3 

.5 

3.5 

wsw  i 

i  •  ** 

•  4 

•  3 

.T  a  7  .1  .J 

3.8 

ll-c 

w  1 

i 

6*8 

2.5 

4.9  1.1  .4  .3 

25.1 

2.2 

WNU  | 

8.. 

8-6 

1.8 

1.0  .3 

20.0 

«.» 

NH  j 

2.; 

3.4 

1.4 

•  7 

7.8 

5*2 

NNM  | 

1 

z.c 

•  1 

.4 

4.1 

4. 7 

VARIABLE  1 

CALM  | 

^/ /////////////////// //////////  ////////////// //////////////////// mm  uu  tut  tut  tint 

////// 

TOI»tS  | 

1 

J 

z7.r 

8.9 

6.6  2.3  *5  .5 

100.0 

4.6 

total  number  or  observations:  tsn 


global  climatology  BRANCH 
US AF Cl  AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  of  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  UIN0  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

2  7A73A0 

STATION 

NAME  2 

UNITE  SANDS 

MR  NM 

PERIOD  OF  RECORO:  53-62 

MONTH:  n0v  HOURS <L$1 12  0300- 

•05  00 

1 

UlNO 

SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I 

1-3 

A  -6 

7-10 

11-16  17- 

-21 

22-2  7  J»-<lO 

A l -A 7  A8-SS  GE  56  T( T AL 

MEAN 

IDEGRCf $1  1 

A 

UjND 

N  ) 

l.i 

1*  1 

2.2 

3.  A 

NNE  I 

•  1 

•  1 

•  1 

.A 

s.c 

NE  1 

.  A 

•  3 

•  3 

1.0 

s.l 

ENE  t 

.3 

•  1 

•  A 

J.C 

E  1 

.s 

•  A 

•  1 

1.1 

ESC  1 

•  3 

•  1 

•  1 

•  1 

.7 

<>.« 

SE  | 

.» 

•  3 

.5 

•  1 

1.6 

*•2 

SSE  | 

.  7 

•1 

1.0 

•  1 

2.6 

fc.i 

s  t 

1*2 

•7 

•  A 

2.3 

«.5 

SSN  f 

•  1 

•  I 

•  1 

.  A 

*>.t 

su  1 

.e 

♦  3 

.i 

1.2 

J.1 

NSW  1 

. » 

.3 

.5 

1.2 

•  5 

.1  .1  .! 

3.6 

lJ.» 

u  j 

».c 

9.9 

1.8 

3.  A 

•  8 

1.1  .5  .1 

26. A 

6.9 

UNU  1 

A  •  8 

1.0 

1.  A 

•  3 

13.7 

5.C 

NW  I 

*1.6 

A  »  2 

1.2 

.  7 

•  3 

11. C 

A.  9 

NNH  | 

1.1 

1.9 

v.  1 

VIRMBLE  | 

CALM  | 

>////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////  24.) 

////// 

101US  t 

2T.« 

2.  • 

7.3 

7.  1 

1.9 

1.2  .A  .A 

103.0 

*.! 

TOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  735 


CLOfaAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
l SAFE  I  AC 

AIR  bCATHCR  StRVlCC/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  Sf  EEU 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ST  A  f ION  NUMBER 

:  74734C 

STAT  ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS  MR  NH 

PERIOD  OF  KECORO:  S3-62 

month:  n0v  hour$<lst):  0600- 

-08  00 

DIRECTION  1 
( OE GREf  S  1  I 

1-5 

4  -6 

7  -ID 

yIND  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  46-55  GE  56  UIAL 

t 

MEAN 

W  ]  NO 

N  I 

1.  a 

.  7 

•  1 

2.6 

2.  S 

NNE  1 

.5 

•  4 

•  3 

.1 

1.4 

5.4 

NE  1 

.  a 

•  7 

.3 

1.8 

1.2 

ENE  I 

t  1 

l.c 

.5 

•  4 

.  1 

2.0 

s.c 

ESE  | 

i.e 

•  I 

•  5 

1.6 

4 . 4 

SE  | 

i.« 

1-8 

•  5 

4.2 

i.i 

SSE  1 

1«2 

•  1 

l.t 

•  1 

3.1 

G.C 

s  1 

1.1 

.5 

.4 

•  1 

3.0 

4.  C 

SSW  1 

•  5 

.1 

.  1 

.8 

6,  i 

SU  1 

,  4 

•  I 

.4 

1.0 

8.  t 

KSW  1 

1." 

.  1 

•  3 

.  3  .3  .1 

2.6 

2.1 

w  I 

8.5 

5*7 

1.1 

2.7  1.6  1.1 

.  1 

f w 
r} 

4 

7.5 

ItNW  i 

i  •  ** 

2.6 

•  7 

•  8  .3 

8.7 

5.C 

NW  i 

2.5 

i.C 

1.1 

.  7 

6.3 

5.5 

NNb  j 

l.C 

1*3 

•  1 

•  1 

2.2 

1.5 

variable  1 

CALM  | 

///////////////////////////// /////#/////////////////////////////////////////////////////  37.7 

///// * 

TOTALS  | 

2«.  1 

17.  1 

7.8 

5.7  2.2  1.2 

•  1 

100.0 

3.6 

TO |AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


732 


global  climatology  branch 
LSAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SI  CEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:1 

„  .1 

' 


1 


J 


STATION  NUMBER:  74739C  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  nOV  HOURStLSTI:  0900-1100 


DIRECTION  | 

1  DEGREf  SI  1 

1-3 

9-6 

7-10 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-j  7  28-33  39-90  91-97  98-55  GE  56 

total 

t 

MEAN 

HIND 

N  1 

>.i 

•  8 

.  1 

2.0 

9,  C 

nnc  1 

W 

•7 

•  9 

•  9 

2.7 

5.8 

NE  | 

2-2 

1*8 

1.1 

.5  .1 

5.7 

5.7 

FNE  | 

2.6 

3.1 

•  1 

5.9 

3.5 

E  1 

4.C 

9*9 

•  5 

.  1 

11.0 

3.5 

ESE  | 

3.C 

2.9 

•  8  . 

•  3 

6.9 

9,5 

SC  1 

3.« 

3.9 

1.8 

.9 

9.5 

9.6 

SSE  | 

1.2 

2.0 

•  8 

.  5 

9.6 

5.7 

S  1 

.* 

•7 

•  1 

•  1 

1.9 

5.1 

SSW  1 

•  1 

•  3 

•  9 

9.  » 

SW  1 

.3 

•  3 

•  1 

.7 

8.9 

wsu  1 

•  1 

•  3 

.3 

•  9  1.2 

2.3 

1*  •  3 

u  I 

l.C 

.5 

1.5 

3.1  1.9  .9 

8.9 

12.9 

UNU  j 

•  J 

•  9 

1.2 

2.0 

3.8 

l  C  .  4 

NU  1 

•  1 

1.0 

.  8 

2.3 

8.9 

NNH  1 

1.1 

.7 

.7 

2.9 

e.c 

variable  j 

CALM  1 

/////////////////////////////// /////////////////////////////// I////////////////////*//// 

29.8 

nnu 

TOTALS  | 

23.9 

22.9 

10.6 

1C.1  3.3  .9 

100.0 

9.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  735 


i 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  vino  direction  VERSUS  U1NO  ST  CEO 
LSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7A73AC  STATION  NAME:  UNITE  SANOS  MR  NM  PEQIOO  OF  RECORD:  SI-62 

MONTHS  rOV  HOURS IL  ST  I  :  I  230-1*1 00 


I  MIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-3  A -6  7-10  11-16  17-21  22-*7  26-33  3A-A0  A1-A7  A8-5S  GE  56  T<TAL  MEAN 

<OEGRCcSI  *  1  UiNO 


N 

I.c 

•  5 

•  A 

•  1 

2.0 

*.* 

NNE 

.7 

1.2 

•  3 

•  1 

2.3 

5.2 

NE 

»•* 

2.2 

1.1 

•  A 

5.3 

5.« 

ENE 

2.2 

2.3 

•  S 

5.  1 

2 

E 

5.C 

%  •  2 

•  5 

7.8 

3.5 

ESE 

2-3 

3.  A 

,6 

.  3 

6.8 

9.7 

SE 

2*5 

S.6 

1.8 

1.  0 

10.8 

5.7 

SSE 

2*2 

2-6 

1.6 

•  1 

6.6 

5.1 

S 

.« 

1.0 

.6 

.  3  *3 

3.1 

6.5 

ssu 

.  3 

•  5 

.7 

•  3 

1.8 

5.3 

SU 

l.c 

•  5 

.3 

1.8 

3.2 

USU 

.9 

•  7 

1.1 

1.2  .5 

•  1 

A  .  1 

30.5 

M 

•  3 

1.2 

2.3 

3.1  1.5 

1.0 

9. A 

12.5 

UNU 

.3 

•  5 

1.9 

2.2  .9 

5.3 

1 0 . 3 

NW 

.1 

•  5 

1.9 

1.5  .1 

A  .  5 

9.3 

NNU 

.1 

•  5 

•  S 

.  5 

2.0 

7.5 

VARIABLE 

CALM 

|  /  //////  ////////////////////////  /////////////////  //////////////////////////////////////// 

21.2 

mm 

TOTALS 

jT»  * 

2j.7 

16.7 

31.2  2.9 

1.1 

1C0.0 

5.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


732 


blOtUL  CLIMATOLOGY 

isafetac 

AIR  *E  A  1  F£  R  SERVICE/MAC 


PlRCENTAGE  FfoECUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECUON  VERSUS  NINO  Sl£EO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  7673<*C 

STATION 

NAME  : 

UHITE  SANUS  MR  NM 

PERIOD  OF  HLCORD:  53-62 

MONTH:  m0V  MOUrs (L S T  t :  1500-1700 

1 

DIRECTION  1 
IOIGRC£$)  i 

1-3 

0  -6 

7-10 

hi ND  SPEEO 

11-16  17-21  22-2  7 

IN  KNOTS 

2 8-33  30-00 

01-07  68-55  GE  56  TgTAL 

8 

mean 

WIND 

N  1 

c 

•  7 

.0 

2.1 

EMC  | 

.5 

•  6 

.*4 

•  3 

1.6 

2.5 

Nt  1 

1  •  I 

1.2 

•  0 

3.2 

*.l 

FNE  1 

l.c 

•  5 

1.5 

5.1 

E  1 

2.6 

1  •  6 

•  5 

0.5 

3.5 

ESC  1 

1-2 

1*6 

l.C 

•  3 

0.1 

S.t 

SE  1 

1.6 

2.7 

2.5 

.  3 

7.1 

5.8 

SSE  | 

1*2 

2.7 

1.0 

•  0 

5.8 

s.l 

s  i 

»•* 

1.6 

1.0 

.0  .1 

5.9 

*•  3 

ssu  I 

i.i 

•  5 

•  3 

.  3 

•  I 

2.3 

6.0 

SN  ( 

1.1 

•7 

.7 

•  1  .1  .1 

2.9 

l.t 

usu  1 

1.- 

•0 

•  5 

1.  1  .0 

0.3 

».» 

N  1 

6.6 

2.3 

3.0 

3.0  1.5  1.1 

•  3 

17.9 

*.« 

NNN  I 

l*5 

1  *6 

1.0 

.0  .1  .5 

6.0 

B.C 

NW  | 

1.2 

1*6 

1.5 

•  3 

0.7 

*•  1 

NNU  | 

1 

•1.1 

•  fl 

.0 

.  1 

2.5 

... 

VARIABLE  i 

CALM 

/////////////////////// 7/ ////////////////////////////////////////////////// /////////✓///  2>.t 

////// 

TOTALS  1 

25.  i 

21 .6 

17. C 

7.1  2.2  2.2 

•  0 

100.0 

5.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  728 


GLOBAL  CLIKAfCLOOV  &*ANCh 
IS AF  El  AC 

AIR  WfAThER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WlNO  Sf  EED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747J4C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORDS  53-55,57-62 

MONTH:  nOV  HOUrs (1ST  I:  1800-2000 


OIHCCtlON  | 
iofi>Btt5i  1 

1-5 

4-6 

7-10 

b I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2 7  28-33  34-40  41-47  48-55 

6E  56 

TCTAL 

X 

MEAN 

WJNO 

N 

.  1 

•  6 

•  1 

•  9 

*.« 

NNE 

•  1 

•  1 

S.E 

NC 

.*» 

•  1 

•  6 

2.5 

ENE 

,  M 

•  1 

.  6 

3.* 

E 

•  1 

T 

•  3 

.7 

S.2 

f  SE 

•  l 

•  6 

1*6 

•  3 

2.8 

7.5 

SE 

.  7 

1  •  6 

1.2 

•  3 

3.9 

6.1 

SSE 

.1 

•  t 

.7 

.  3 

2.1 

6.8 

S 

l.c 

•  6 

l.C 

2.7 

5.7 

ssu 

•  5 

•  3 

•  1 

.7 

4.4 

SR 

•  <- 

•  7 

.1 

.4  .1  .1 

2.2 

8.3 

WSW 

•  9 

•  6 

1.2 

1.3  .1  .8 

4.J 

10.8 

w 

iJ. : 

12.7 

5.0 

3.4  1.8  1.8 

35.9 

6.6 

WNU 

6.3 

7.3 

1.3 

a  6  .4  .1 

16.6 

*.5 

NW 

J.8 

3.3 

.7 

.6  •  1 

6.5 

8.  1 

NNU 

.  7 

.9 

.1 

1.8 

8.3 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

17.6 

////// 

TOTALS 

'28  ,C 

JO  .4 

11.9 

7.C  2.5  2.5  .1 

100.0 

5.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  675 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  Bfi  A*CH 
tSAFETAC 

AIR  •FATHER  SERVICE/MAC 


PtRCC  ftTAGE  FRCCUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UlNO  DIRECTION  VERSUS  MIND  SfEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7M73MC  STATION  NAHE  :  WHITE  SANDS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-55,57-62 

HONTh:  h°V  HOURS  <LST  > :  2100-2300 


OIPLCII ON  1 
<  DC  G  &£  £  S  1  1 

;-3 

9-b 

7  -*  0 

U-lb 

b  1  NO 
17-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-2 7  20-33  39-90  91-97  98-55  GC  56 

total 

k 

MEAN 

WIND 

N  1 

.  t 

•  V 

1.0 

... 

NNE  1 

.3 

.7 

... 

Nt  1 

.  — 

•  1 

•  9 

*.! 

ENC  1 

•  3 

•  3 

•  6 

S.C 

E  1 

.< 

•  ? 

.1 

.9 

3.1 

CSC  1 

.  6 

.9 

1.5 

3.1 

SE  1 

•  1 

.9 

.9 

.  9 

2.9 

1.3 

SSE  | 

.9 

l  •  t 

•  9 

.  3 

3.2 

s.s 

s  1 

.6 

1.2 

•  A 

2.2 

... 

ssw  I 

•  1 

.) 

i3.  r 

S*  1 

.6 

•  fc 

•  6 

•  3 

.» 

2.2 

i.i 

usw  t 

1*2 

•  9 

.9 

1.  3 

•  1 

3.5 

... 

u  1 

9.  3 

10.9 

3.5 

3.5 

1.6 

.9 

29. a 

6. a 

UNb  1 

5.9 

9  .C 

2.5 

1.9 

.3 

•  I 

19.8 

5.6 

N»  1 

2.9 

5-fc 

I. A 

.  I 

9.7 

S.C 

NNU  I 

I  •  2 

.  3 

.  6 

.  1 

2.2 

S.C 

variable  1 

CALM  I 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.6 

////// 

TOTALS  1 

2**  •  2 

3  2.2 

12.9 

6.  3 

2.2 

1.0 

100.0 

... 

IOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  678 


I' 


•* 


GLOBAL  cLIHAIOLOGV  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  Ul NO  SFCED 

LSAFE1AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  uCAlFCR  SCRvICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7**13Hu  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NH  PlPlOO  OF  RECORD:  53-62 

month:  nov  hours ilsti :  ALL 


DIRECTION  | 
IDEGREfSI  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2 7  2«-33  34-40  41-47  48-S5  GE  56 

total 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

•  e 

.2 

.  C 

1.9 

I 

NN£  | 

«  *4 

•  3 

.  1 

•  0 

1.4 

s.» 

NE  1 

.9 

•  0 

.6 

.  1 

•  0 

2.3 

5.2 

f  NE  1 

.  5 

•8 

.1 

1.8 

3.7 

E  1 

1.6 

US 

.4 

.  c 

3.7 

3.5 

ESC  1 

1*2 

U2 

.7 

•  2 

3.2 

5.1 

St  1 

1-5 

2.2 

Ul 

•  3 

S.2 

5.4 

SSE  1 

1*1 

1*S 

Ul 

.  3 

4.0 

s.« 

S  1 

1-1 

.9 

.6 

.2 

•  1 

3.0 

s.t 

SSU  | 

•  2 

.  3 

.2 

.  1 

.0  .0 

.9 

5.1 

s «  1 

.<> 

•  4 

•  3 

•  2 

.r  .o 

I.S 

5.5 

wsu  I 

,  9 

•  s 

•  6 

•  9 

•  5  .2  .1  .0 

3.6 

10.5 

w  1 

2.: 

6*2 

2.3 

3.4 

US  1.0  .1  .0 

21. S 

T.5 

UN  W  I 

**•  2 

5.3 

1  .5 

1.  3 

.3  .1 

1K.6 

5.5 

NW  | 

»•« 

2.6 

1.3 

.7 

•  1  .0 

6.6 

5.5 

NNU  I 

.9 

.3 

•  3 

2.4 

5.5 

VARIABLE  j 

CALM  | 

/////////////////////// //////////////////////////////// ///////////////////////////////// 

25.3 

////// 

TOTALS  | 

2S  .  7 

25  .3 

11. 5 

6.  1 

2.4  1.3  .2  .1 

100.0 

5.1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  57*9 


r 


I 


V 


► 


ULObjL  cLIMaTOLOuY  OR ANCh  PErCLUTAOE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  HIND  SFcED 

E  SAFE  I  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATFER  SERVICE7MAC 

STATION  NUMBER  :  7<<73<tS  STATION  NAME:  UNITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  Of  RECORO:  53-62 

MONTH:  DEC  HOURS (LSI  I:  0000-0200 


DIRECTION  1 
IOEGRtE5)  f 

1  “3 

1-6 

7  -A  0 

blND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2 7  28-33  34-40  4I-4T  48-55  GC  $6 

KTAL 

* 

MEAN 

WIND 

N  1 

.6 

•  6 

•  4 

1.6 

*».  1 

NNE  1 

•  1 

•  4 

•  3 

.9 

5.7 

Nt  1 

.  4 

.3 

.4 

1.1 

S.c 

f  NE  | 

•  3 

•  S 

4.5 

L  1 

.  I 

•  1 

•  3 

N.C 

f  SE  1 

•  1 

.4 

a  6 

6.5 

sc  1 

i.c 

.9 

.4 

.  3 

2.6 

5.J 

ISC  1 

i 

4.1 

1.6 

1.6  *1 

4.7 

8.8 

s  1 

1  •  5 

.  9 

•  3 

•  6 

3.0 

6.C 

ssw  1 

I  •  l 

R  1 

.  1 

1.4 

J.  7 

St»  1 

.6 

.4 

.3 

•  1 

1.4 

T.l 

kSW  | 

1.3 

•  7 

•  1 

. »  .V  .V  .3 

3.7 

to.* 

tf  1 

io.  a 

12. 1 

1.7 

2.3  2.1  *4 

29.5 

6.C 

6N  ta  j 

s.  1 

l  .4 

1  «6 

1.0  .»  .j 

14.3 

*.2 

NW  I 

3.6 

2. 7 

1.1 

•  1 

7.6 

4.5 

NNU  | 

1.6 

•  6 

.4 

2.6 

3.7 

VARIABLE  ) 

CALM  | 

/77777F 7777 7 77 7 77 77 77 7 777 77 77 77 777 777777 77777777 77 777 77777 77777777777777777 7777 777777 77 7 

24.5 

////// 

TOTALS  | 

20.  1 

2t  •  7 

v.l 

6.4  3.6  1.1  .4 

100.0 

*.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  70 1 


} 

J 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  &W  AM0  KRClNTAGE  F  RE  CUE  NCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VTRSUS  WINO  SF  CCD 

LSAFC1AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  taCAVtCR  SCR  V 1 CC/MAC 

STATIC*  NUMRtP;  ?*73*C  STATION  NAME;  WHIIC  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RCCORO:  53-62 

MONTHS  OEC  HOUftsILStl:  0 3QQ~05QG 


blPCCTlON 
IDEGR£  tS  ) 

1-3 

1  -6 

7-10 

WIND 

11-26  17-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-2 7  28-33  38-*G  *1-87  *8-55 

GE  56 

TcI«L 

8 

MEAN 

WIND 

N 

i.i 

1.0 

•  7 

2.8 

».» 

KNC 

.  7 

•  1 

•  2 

1.0 

j.j 

NE 

•  j 

•  1 

•  * 

J.j 

CNC 

•  > 

.  1 

.3 

•  7 

s.« 

E 

•  8 

•  * 

2  •  C 

l  SC 

.  7 

.* 

1.1 

8.6 

St 

•  3 

•  6 

.  1 

1.0 

8.6 

SSE 

i.i 

1  •  6 

1.3 

1.2  .1 

5.3 

».i 

s 

j.i 

i.C 

•  6 

.2 

2.8 

S  SR 

•  3 

•  *» 

.1 

•  1 

1.0 

*•  1 

sw 

.6 

.  3 

.3 

.1 

•  1 

I.* 

8.C 

WSW 

•  8 

.3 

.3  .1 

.»  .i 

3.* 

i.S 

w 

10*  d 

■».* 

1.8 

2.1  1.6 

.7  .  3 

27.1 

4.  3 

LNW 

**•8 

2. A 

•  7 

•  I 

13.8 

S.l 

NR 

i. : 

2.« 

1  •  * 

«  1 

7.0 

0.1 

NNR 

j 

•  1 

.8 

•  3 

1.1 

».  * 

variable 

CALM 

itnm  ttimnttnnnnfum  /////////////////////////////////////////a/////////////// 

2*. 5 

////// 

TOTALS 

28  .  H 

22.9 

10.* 

*•8  2.1 

2.8  .3  .1 

100.0 

8.1 

TOTAL  NUWMR  OF  OBSERVATIONS:  73* 


GLObAl  CLIMATOLOGY  bH  tl4Ch 
LSAFCT AC 

AIR  toEATHER  SERVlCE/MAC 


riRCthlAGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WlNO  Sf-£EO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHbLR:  7473AC  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NH  PE P 1 00  OF  RECOftOx  S 5-62 

HONTh:  OEC  HOURS  IE  ST  I :  0600-0800 


DIRECTION  | 
T0LGRE£5I  1 

1-5 

A  -6 

7-1G 

to  1  NO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-35  3A-A0  9l-*7  A8-55  GC  56 

1CTAL 

8 

MEAN 

WIND 

N  1 

1 

1*1 

•  3 

.  1 

3.6 

•*.c 

NftC  f 

•  ! 

•  A 

.3 

1.0 

S.c 

NE  1 

.  t 

•  5 

.1 

1.0 

3.< 

CNE  1 

.  A 

•  3 

.7 

3.2 

l  1 

•  t 

•  1 

•  A 

1.1 

b.t 

ESC  1 

.  B 

i.O 

.3 

2.1 

*•  3 

SE  1 

l*5 

•  7 

.7 

2.9 

*.3 

SSE  1 

l.S 

•  7 

.7 

•  e 

9.0 

6.C 

S  1 

1  -  *• 

.  3 

•  l  .1 

».« 

5.* 

SSW  t 

•  1 

.  1 

•  1 

•  I 

.  6 

l.S 

SR  f 

.  7 

•  1  #1 

1.0 

J.l 

WSW  1 

t* » 

•  3 

1.0 

.3  .1 

3.1 

».l 

t*  1 

9.  7 

b- j 

l.A 

2.S  .1  .6  .3 

21.9 

*.  1 

toNw  j 

9.  c 

2*6 

l.l 

1.7  .1  .1 

9.7 

NM  1 

2*  1 

1.5 

•  6 

•  1 

9.6 

9.6 

NN  to  I 

».* 

•  3 

•  6 

2.2 

*»•  1 

VARIABLE  j 

CALM  | 

///////////////////////////////  iinnttnimtinntiiiniiunttniniun  mutuant 

39.1 

•  tun 

TOTALS  | 

2*.  1 

l6.C 

7.8 

5.7  l.S  1.0  .3 

100.0 

toial  number  of  observations:  719 


I 


«L  Qti  AL  CLIMATOLOGY  fcM  *NCM  pt  Pit  NTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFtEO 

E  SAFE  7  AC  F ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  .EATKER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  7A73AC 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANOS 

MR  NM 

PCPIQO  OF  RECORD:  S3-62 

month:  DEC  HOURStLSTl:  0900- 

1100 

DIRECTION 
IO£(,»£  ES  1 

1-3 

7-1C 

A I NO  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-3  3  3A-A0  A l -A 7  A8-5S  GE  S6  ICTAL 

« 

MEAN 

WIND 

N 

,  7 

•  5 

•  A 

1.6 

*.c 

MlC 

.*> 

.  3 

•  A 

•  1 

1.7 

s.s 

NE 

2-1 

w* 

1.2 

.  A 

6.2 

A  .9 

CNE 

?•  c 

•  9 

.  I 

•  1 

3.2 

5.7 

E 

s.; 

2.5 

.5 

8*2 

5*3 

ESE 

3.  1 

2  •  T 

•  5 

•  3 

6.6 

A.C 

SE 

A,  3 

2.9 

1.3 

.  A 

9.0 

9.6 

tSE 

i.” 

1.6 

.5 

.  6 

A. 8 

s.» 

s 

.  5 

.9 

.3 

•  1 

1.9 

s.l 

ssu 

j 

.  3 

•  1 

•  1 

.8 

7  ,  C 

SW 

•  1 

•  1 

•  3 

•  S 

l*.  3 

wsw 

•  1 

.  3 

.5 

•  8 

.i  .i 

2.0 

>1.7 

w 

.5 

•  a 

2 .  C 

2.  ) 

•a  .3 

•  1  6.7 

u*« 

WNW 

,  7 

•  l 

1.7 

1.  7 

•  i 

A. A 

*.9 

NW 

.  1 

•  7 

.9 

.5 

•  i 

2. A 

*.5 

nnu 

.  3 

•  1 

•  3 

.7 

•  .« 

VARIABLE 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  }9.  J 

////// 

totals 

25. « 

jfc.t 

10.7 

«.C 

1.S  .s 

•1  100.0 

5.1 

total  number  or  observations 


7*6 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BR  AftO 
LSAf ETAC 

AIR  WEATHER  Sf  R  V  I  CE/H  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  7473hG  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR 


PERIOD  OF  RECORO:  53-62 

month:  DEC  HOUrs  1L ST  I :  X 200- 


DIRECTION 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

7-iO  11-16  i  7-2  1  22-,  7  2*-J3  3«*-*»0  41-67  46-55  6t  56 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


I /////////////////////////////// /////;/////////////////////;/////////////////////////////  25.6  ////// 

I 

I  21.7  2C.6  15.7  9.3  1.8  1.8  .3  .1  .1  XOO.O  5.1 


GL  Od  AL  CLIMATOLOGY  LR AnCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRfCUON  VERSUS  VINO  SFEEO 

l SAFE  1  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


AIR  WEATPER  SERVICL/MAC 

STATION  NUMBER:  74734C 

STAT ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

MR  NM  PER 100  OF  RECORD:  53-62 

HONTh:  OEC  HOUffsfLSTl: 

1500- 

1700 

i 

b 1  NO  SPEED  IN  KNOTS 

DIPECIlCN  1 

1-3 

4 -t 

7*10 

ll-lfe  17-21  22-j  7  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56  KTAL 

MEAN 

1 DF  GRg  f  S  1  1 

t 

VINO 

N  | 

1,  2 

.  7 

•  3 

.  1 

2.4 

".5 

NNf  | 

.  6 

•  4 

1.0 

.  3 

.  3 

2*8 

7.7 

NE  1 

i.i 

1.3 

•  6 

•  4 

3.9 

S.l 

ENE  1 

.  4 

;•  i 

.1 

1.8 

*.3 

L  1 

1 

2.7 

l.S 

•  6 

4.8 

3.8 

rst  i 

1-3 

1.3 

.4 

•  1 

3.1 

l.S 

St  1 

5.C 

3.2 

.4 

.  i 

6.9 

H.« 

1 SE  | 

i.e 

1  •  A 

•  6 

•  1 

•  4 

4.8 

5.* 

s  I 

2.S 

1.3 

.4 

.  1 

•  3 

4.6 

*.« 

SSW  t 

.  t 

•  a 

.3 

.1 

1.8 

6.1 

su  1 

1.1 

•  4 

♦i 

3.4 

*•2 

wsu  1 

l.c 

•  7 

1.1 

l.S 

.6  .4 

5.4 

ID." 

w  | 

4.  i 

3.9 

3  «C 

1.  3 

1.1  .8  .1 

1S.I 

7.9 

WNW  | 

2.** 

2.1 

2.1 

•  8 

a  6  .1 

8.2 

7.3 

Nw  | 

,.8 

1.  3 

l.S 

.  7 

•  1 

5.5 

*•  3 

NNW  | 

i 

.4 

•  9 

.3 

.  3 

1.8 

S.« 

VARIABLE  | 

CUK  1 ///////////////////// ////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

23.7 

////// 

TOTALS  | 

1 

28. 2 

73.7 

12.7 

6.  6 

J.5  l.S  .1 

100.0 

4.B 

TO | AL  HUNGER  OF  OBSERVATIONS 


710 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
LSAFEf AC 

AIR  *EATm€R  SERVICE/HAC 


PEffCE  MAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WlNo  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  HHlTE  SANDS.  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORO:  53-55,57-62 

MONTHS  DEC  HOURS  TEST  I:  1800-2000 


DIRECTION  | 
lorGREesi  I 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2 7  28-33  36-60  61-87  68-55  GC  56 


I/////// //////// //////////✓///// /// ////////////// ////////////////////////////////////////  18.6  ////// 


32.S  25.2  11.2 


r 


1 


LLJoAl  CLlMAIOlQGY  DR ArCF 
l SAFE! AC 

AIR  teFAfKR  SERVICE/MAC 


PERlINTACE  FPtCUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNo  STEED 

From  hourly  observations 


STATION  NUMBER  :  74739C  STATION  NAME  :  WHITE  SANDS  MR  NM 


r 


PER  IDO  OF  RECORD:  S3-S5tS7-b2 

MONTH:  DEC  HOURS (LST I :  2100-2300 


DIRECTION 

<OtGK£ES> 

1-3 

4  -fa 

7-ir 

11-  lfa 

ill  NO 
17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

9  1-97 

9b-S5 

GE  56 

tctal 

X 

MEAN 

WIND 

N 

c 

.  8 

•  o 

•  i 

2.1 

s.* 

NNE 

r 

•  ? 

.  2 

•  2 

1.3 

7.  7 

Nf 

c 

•  3 

•  3 

1.6 

9.9 

ENE 

.fa 

.  3 

1.0 

3.3 

E 

• c 

•  2 

.  6 

6.5 

f  SE 

#  7 

•  3 

5.5 

SE 

.  b 

•  5 

•  S 

1.6 

9.8 

S  SE 

J»C 

.  c 

1  .6 

i.  r 

9.1 

7.8 

S 

i." 

•6 

.5 

2.5 

J.9 

SSw 

l.s 

.  3 

.2 

.2 

1.6 

9.  7 

sw 

•  3 

.  3 

.  I 

.  2 

.3 

1.9 

9.2 

»su 

J.6 

•  6 

•  fa 

1.  V 

.3 

.2 

9.9 

8.7 

- 

,:.y 

12.1 

2.2 

1.  6 

1.8 

1.1 

.3 

31.8 

6.C 

WNU 

*».C 

S.3 

1.9 

1.  <4 

•  2 

12.3 

5,8 

NW 

9.5 

3.3 

•  6 

•  e 

9.1 

9.8 

NN  W 

1  •  3 

*6 

•  e 

.  2 

2.9 

5.C 

variable 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.9 

////// 

TOTALS 

Sr.  t 

1  0  •  N 

6.  8 

2.9 

1.3 

.3 

100.0 

9.7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


I 


f  0  f  A  L  NuMBLff  OF  OBSERVATIONS 


5573 


uL03AL  CLIMA10L0GV  BK  A;,Ch 
L$  AFC  t  AC 

AIR  wEATpE*  SFRVICC/MAC 


PERCENTAGE  F  RE GUt  NC V  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I 


I. 

N 

! 


ST  A I  ION  NUMBER:  Tint:  STATION  NArff  :  AHITC  SAMOS  MR  MM  PERI0C  Of  RtCORD:  i  J-li 

month:  Atl  HOUrsILSTI:  Alt 


DIRECTION  1 
IDCbRCfSI  1 

1-5 

A -6 

7-iO 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  3A-A0  A I -AT  A8-5S  GE  56 

UTAL 

« 

MEAN 

WIND 

N  1 

.  9 

l-c 

•  A 

•! 

•  0 

•  3 

2. A 

A. 9 

NNC  1 

.5 

•  6 

•  3 

.  1 

•  0 

.3 

l.S 

*.! 

Nf  I 

.8 

i.C 

.5 

•  1 

•  0 

.0 

2. A 

ENE  1 

.6 

•  7 

•  2 

•  3 

•  0 

1.6 

1.5 

E  1 

1.6 

I  »8 

•  7 

•  2 

•  0 

•  0 

•  C 

A. 3 

«.■ 

CSC  I 

l.C 

1  .A 

.9 

.  3 

•  n 

3.6 

S.l 

SC  1 

1*3 

2  •  A 

2.1 

•  6 

•  0 

•  3 

6. A 

1.5 

SSC  1 

.* 

1  •  fc 

1  •  8 

•  8 

•  1 

.0 

5.2 

s  1 

i-: 

i.s 

1  .2 

.6 

.1 

•  3 

A.S 

l.» 

ss-  1 

.  A 

•  A 

•  3 

•  2 

•  0 

•  0 

.0 

1 «  A 

’.1 

SO  1 

.5. 

•7 

.5 

.  A 

•  I 

.1 

•  0 

2.3 

*.C 

wsu  1 

.  7 

•P 

.9 

1.0 

.s 

•  2 

.1  .0  .0 

A. 2 

10.  J 

w  1 

A  .  A 

5*5 

3.8 

A.  0 

1.7 

•  9 

.2  .0  .0 

20. S 

fl.T 

UNO  j 

2.S 

3-1 

2.C 

l.S 

•  3 

•  1 

•  0  .0 

9.6 

NW  1 

i.» 

2.2 

1  .A 

•  6 

•  1 

.3 

•  a 

6.1 

«.2 

NNU  | 

.  7 

•  7 

•  A 

•  2 

•  0 

•  3 

1.9 

mm 

variable  1 

CALM  | 

//////////////////////////A//// /// ////////////////////////////////////////////////////// 

22.2 

////// 

TOTALS  | 

I*.t 

2$-  A 

17.3 

1C.  6 

3.  1 

1.3 

.3  .3  .0 

100.0 

5.6 

I 

r 

i 


■ 


!>■ 

f 

h 


TOfAL  NUMBLR  OF  OBSERVATIONS:  70716 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  6HANCt- 
ISAFETAC 

AIR  fcCAUER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER  :  74734  0  STATION  NAMES  WHITL  SANDS  MR 


PERIOD  OF  RECORDS  53-62 
MONTH:  AtL  HOURS  a  St  Is  ALL 


CEIL1NGS  200  TO  1400  FEET  WITH  VISIBILT1ES  1/2  MILE  OR  MORE 

AND/OR 

CEILINGS  2qq  FEEt  or  MORE  with  VISIBILTICS  1/2  TO  2-1/2  MILES 


UlpCCjlON  | 

<DteKLESI  I 

1-3 

k-tt 

7-Ui 

11-16 

Wl  NO 
17.21 

$peeo 

22-2  7 

IN  KNOTS 
2,-33 

34-40  41-47  48-55  GE  56 

tot*l 

t 

MEAN 

hn*> 

N  I 

1  •  1 

•  9 

•  2 

1.2 

3.3 

9.4 

NNE  i 

i-i 

.  9 

.  5 

•  2 

•  4 

3.0 

8.6 

Nt  ) 

.» 

1.9 

•  9 

•  9 

•  2 

4.2 

6  «  6 

f  Nt  | 

,  7 

i  •  6 

•  5 

2.8 

4  a  3 

L  1 

i-5 

1*6 

•  9 

.4 

•  2 

4.9 

s.c 

ESE  I 

,  9 

i.« 

•  9 

.6 

4.2 

6.5 

SC  | 

J.6 

9.2 

3.0 

1.2 

.2 

ID. 2 

7.C 

SSL  1 

i.’ 

>•8 

3.2 

2.  6 

.5 

10.2 

8.6 

S  1 

.  5 

1.2 

.7 

.5 

•  4 

.2 

3.9 

8.2 

ssw  1 

.V 

#  J 

.« 

.9 

1.8 

9.9 

sw  1 

•  4 

.2 

•  4 

•  2 

1.1 

io.c 

wsw  i 

,  4 

•  2 

.2 

•  S 

•  4 

.5 

•  2 

.2  .2 

2.6 

19.1 

k  | 

i*' 

l.  1 

I.** 

3.  3 

3.7 

3.S 

.9 

.4  .2 

IS. 8 

|6  •  9 

WNW  I 

.  4 

.  5 

2.1 

1.6 

•  2 

.2 

4.9 

|9.6 

NU  f 

•  5 

.9 

.7 

.  7 

•  2 

2.5 

9.2 

KNL  | 

.9 

•  2 

•  2 

•  2 

.9 

>0>2 

VARIABLE  t 

CALM  | 

iiiiitimiiiiiininHnniiiiiiiuinniiiiiniiuiiiiniiuintniinniiiiiiiiunu 

23.6 

////// 

TOTALS  | 

14.3 

M«  1 

13.2 

12.9 

9.Q 

6.7 

1.2 

.2  .* 

loa.o 

8*2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  568 


rpppp  ppp  aaaaaa  rrrrrrrr  nmtun  oooooooo 

PPPPPPPPP  IIMIMi  RRRRRRRRR  IIITITIIIT  OODOPOODO 

PP  PR  AA  M  RR  RR  IT  DO 

FP  PP  »«  AA  RR  RR  II  DD 

PFPPPPPPP  RR  AA  RRRRRRRRR  IT  PD 

PPPPPPPP  A  RRRRRRRRR  RRRRRRRR  IT  OD 

FF  R  RRRRRRRRR  RR  RR  ||  OU 

FF  RR  RR  RR  RR  IT  DD 

FF  AA  AA  RR  RR  II  ODODOUDPO 

PP  RR  M  RR  RR  IT  DDDOPDDDD 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 
CEILING  VERSUS  VISIBILITY  SUMMARY 

IHIS  SUMMARY  IS  A  BIRVARIATE  I  RE  QUEN  CY  DISTRIBUTION  BY  CLASSES  Or  CEILING  TR0M  “  0"  IHROuGH  EQUAL 
l0  0°  GrEAjEr  THAN  20,000  EEET  ANO  AS  A  SEPARATE  CLASS  “NO  CEILING*.  VERSUS  VISIBILITY  |N  16 
CLASSES  rROM  ZERO  THROUGH  EQUAL  10  OR  GREATER  THAN  10  MILES. 

DATA  DERIVED  E ROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  PRESENTED  BY  THE  STANOARD  J-HOUR  TIME  GROUPS  BY  HOnTH,  MONIHLV  AND  ANNUALLY  I  ALL  Y 
Combined!  . 

NOTES: 

BEGINNING  IN  1968,  METAR  STATIONS  REPORTED  VISIBILITIES  10  6  MILES  ANO  GREATER  THAN 
6  MILES.  THEREFORE  THL  COLUMN  TOR  VISIBILITIES  EqUAL  fO  OR  GREATER  THAN  10  MILES 
APPEAR  BLANK. 

AS  A  RULE,  AIRWAYS  STATIONS  NORMALLY  REPORt  VISIBILITIES  10  6  MILES  AND  T  OR  GREAJER,  FowEvtR 
SOME  STA1|0NS  REPORT  HIGHER  yALLES.  THEREFORE,  THE  10  MILE  VtSIBILIIV  COllMN  SOMtIIMtS  CONTAIN 
S“ALL  PERCENTAGE  VALUES.  HOWEVER  ,  THESE  VALuES  ARE  OF  LII1LE  MEANING  ANO  SIOULD  BE 
DISREGARDED. 

FOR  MEIAR  CIVILIAN  SIAIIONS  REPORTING  “CAVOK",  All  CEILINGS  ABOVE  SOO"1  rttl  WERE  SUPPrSSED 
10  saca  FECI.  IHEREfORE,  NO  PEBCENI  VALUES  APPEAR  ABOVE  5000  fEEI. 

SKY  cOYtR  SUMMARY 

PRESENTS  PERCEMAGES  OF  SKY  COVER  IN  EITHER  l()THS  OF  COVERAGE  OR  "AIRWAYS  CLASSIFICATIONS". 

DATA  SUMMARIZED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  IIHE  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  »ND  ANNUALLY  I  ALL  YEARS  COMBINED!. 
»LSO  PPESENIEO  ARE  MEAN  SKY  COVERS. 

TOR  AIRWAY  STATIONS,  THE  CONVERSION  FROM  THE  AIRWAYS  DESIGNATIONS  TO  1DTHS  FOR  PRESENTATION  ARE: 


CLEAR 

- 

0/  10 

SCATTERED 

- 

3/10 

BROKEN 

- 

9/10 

overcast 

- 

10/10 

OPSCUREO 


10/10 


GLOBAL  CtlHATOLOGt  BRANCH  PERCENTAGE  FR£  wUE  NC  V  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFLIaC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  hCATPFR  SCRVICL/HAC 


STATION  NUHBER;  74734C  STATION  NAME  :  UP  I T  t  SANOS  HR  NH  PERIOD  Of  RLtORD:  53-62 

HON  Tp  :  jAn  hours IL ST  I:  0000-0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  NILE S 


IN  1 

FEET  | 

GL 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 
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92.  7 

93.9 

9  3.9 

93.8 

9  3.6 

93.  6 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93*8 

93.0 

93.0 

9  j  .8 

93.0 

9  3  .0 

GE 

8 COO  J 

92.7 

93.9 

9  3-9 

93-8 

vs.e 

93.  8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93*8 

93.0 

93.0 

93.8 

93.8 

9  3  .0 

GE 

7?0C  1 

92.9 

93.6 

9  3  .6 

98 .0 

99. C 

9<|.  0 

.0 

99.  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.Q 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

Gf 

6000  t 

93.8 

99.7 

95. J 

95.9 

9  5.9 

95.9 

95.9 

9S.  <t 

95-9 

«5.« 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

9  5  .9 

GE 

SC  00  | 

99.6 

95.7 

9  5.9 

9t  .6 

96.5 

96.5 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.  S 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .5 

GE 

*sacl 

95.0 

95.8 

96 .1 

96  .b 

96.6 

56.6 

96  .6 

96.  6 

96.6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

96.6 

96.  b 

96  *6 

GE 

ncooi 

95.7 

96.5 

96  .6 

W.  J 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

JfuEl 

95.8 

96.6 

96.9 

97.5 

97.5 

97,5 

97.S 

»7.S 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97. S 

97.5 

»T.5 

97  .5 

oE 

3DDC  1 

95.9 

96.6 

9  7.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.fc 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

9  7  .6 

GE 

2lQZ\ 

96.2 

97.1 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.  9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

LE 

r-cai 

96.8 

97.6 

98. C 

ll'b 

98.6 

96.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

90  ,6 

GE 

IPODl 

96. e 

97.0 

99.3 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

90.6 

96.6 

90.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

a 

If  0G| 

96.9 

97.9 

98.2 

96.7 

98.7 

96.  7 

98  .7 

90.7 

98.7 

9(.7 

9  B  *  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

GE 

1200  | 

97.2 

93.2 

98.5 

”•0 

99. C 

99.  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

”.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .Q 

GE 

:roai 

97.8 

98.7 

99  .0 

99.6 

99.6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99*6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

’JOl 

97.6 

98.7 

99  ,0 

99.6 

‘  9.6 

59.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99*6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

g£ 

F 03  | 

97.6 

98.7 

99,u 

99.6 

99.6 

95.6 

99  .6 

99.6 

99*6 

99*6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

gE 

700  1 

97.8 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99*6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

tocl 

97.6 

98*7 

99.  C 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6  , 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  *9 

GE 

5Q3I 

97.8 

98.7 

9  9,0 

99  .6 

99.  t 

99.  fc 

99.6 

99.6 

99.6 

99*6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

’  DC  1 

97.8 

93.7 

99  .0 

99.6 

99.6 

59.6 

99  .6 

99.  b 

99*6 

99*6 

99,7 

ioo. a 

too.o 

loa.o 

100.0 

100.0 

GE 

IQ3| 

97.  8 

98.  7 

99  .0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.7 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GF 

200| 

»7.e 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99*6 

99,7 

100.0 

100*0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

1131 

97.8 

98.7 

99.0 

99  •<> 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.  6 

99.6 

99*6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

too.o 

GE 

01 

97.8 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99*6 

99*6 

99,6 

99.7 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBLR  OF  OBSERVATIONS:  TIN 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
l  S  AF tl AC 

Aj  R  WEATHER  SfRVlCE/MAC 


PERCENT  AGL  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

7*4  734  C 

ST  AT  ICN 

N»Ht  : 

WHITE  SANOS 

MR  MM 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORO:  53-6? 

;  JAN  HOURS  IL  S  T  f : 

ALL 

CEILING 

IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

V  ISIBILIT  Y 
CE  6f 

IN 

STATUTE  MjLES 

GE  GE  GE 

Ge 

SE  GE 

GE 

GE 

FEE  T 

l  10 

6 

S 

4 

3  2  1/2 

2  11/2 

I 

1/4  I  3/4 

s/a 

1/?  5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

74.  1 

74.  S 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74  .8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74 .9 

74.9 

74,9 

74.9 

74  .9 

GC 

2CGQ3 | 

60.6 

8  1.1 

6  1  .2 

FI. 3 

6  1.4 

61.4 

81  .4 

81.4 

8  J  ,  4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81  .5 

cC 

lefoo  j 

60.6 

31.3 

6  1  .4 

Pl.b 

6  1.5 

81.5 

81.6 

81.6 

8  1.6 

81.6 

81.6 

81 .6 

81.6 

81*6 

61.7 

81  .7 

GE 

16C0CI 

*1.5 

82.0 

6  2  *  1 

82.2 

82. 2 

62.2 

82.3 

82.  3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

8?. 4 

8  2.4 

GE 

14PG0I 

63.2 

83.7 

83.9 

83.9 

64.0 

84.  0 

64  .0 

84.Q 

64 . 0 

84.0 

84.3 

04.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84  .1 

GE 

12^001 

66. 1 

66.6 

66.7 

Bt.t 

86.9 

86.  9 

86  .9 

8  7.  G 

87.0 

97.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87  .0 

CE 

1000CI 

66.4 

89.0 

89.1 

89.3 

69.  J 

89.  3 

89  .4 

89.4 

89.4 

89.4 

89,4 

89.4 

89*4 

89,4 

89.5 

89  .5 

CE 

9°00  i 

69.? 

89.9 

90.C 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.  3 

90. 3 

90.3 

90.3 

90.3 

93.3 

’0.3 

90.3 

90  .4 

GE 

6 COG  | 

69.6 

9C.S 

9  Q  .6 

90. ft 

90*8 

90.  8 

90.9 

90.  9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91  .0 

GE 

?'  GO  i 

90.2 

90.9 

9  1  .C 

91.2 

91.2 

*1.2 

91.3 

9  1  •  3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

9  1  .4 

a 

6C00I 

91.4 

92.2 

92.4 

92.6 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .8 

GE 

5C00I 

V  3  •  4 

94.4 

94  .6 

94 .9 

95.0 

95.  o 

95.0 

95.1 

95. 1 

95.1 

95.1 

95.1 

’5,1 

’S.l 

95.1 

95  .1 

UE 

45001 

93.7 

94.8 

95.G 

95.3 

95.4 

95.4 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95 . 5 

95.5 

95,5 

9  5  .6 

GE 

4C0GI 

94.6 

95.6 

96.0 

96  #  4 

96.4 

9(,.  4 

46  .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

9b. S 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .6 

OF 

94.9 

96.2 

96.4 

9b. 8 

96.8 

96.8 

96  .9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97  .1 

iiE 

300CI 

95.3 

96.7 

97. j 

97.4 

97.4 

97.  4 

97.6 

97.6 

97.7 

*7.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97  .9 

GE 

25  Or  l 

95.6 

97.0 

9  7.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98,2 

98,2 

96  .2 

GE 

?r  03  1 

95.9 

9  7.4 

97,7 

98.1 

9fi*2 

98.  2 

98.3 

98.  4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98,6 

98.6 

98  .7 

GE 

18001 

95.9 

97.4 

97.7 

98.2 

98.2 

98,2 

98.4 

9$.  4 

98.5 

96.5 

90,6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98  .7 

GE 

15001 

96.0 

97. b 

9  7.6 

9o  .2 

98.3 

98.3 

98  .5 

98.5 

98,5 

98. 6 

98*7 

98,7 

98.7 

98.7 

98.8 

98  .8 

CE 

1200  1 

96.  1 

97.7 

98. G 

98.5 

98.6 

96,6 

98  .7 

98.  8 

96.8 

98.9 

99.0 

99 .0 

99.0 

99.O 

99.0 

99  .1 

GE 

if  30  | 

96.2 

97.7 

98.1 

98.6 

98 . 7 

96.  7 

98  .8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99 . 1 

99.1 

99.1 

99.2 

99  .2 

GE 

5001 

96.2 

97.6 

98  .2 

98.7 

98.8 

96. 8 

99  ,0 

99.  0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99  .3 

CE 

600| 

96.2 

97.9 

98.3 

96.8 

98.9 

98.  9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99  .5 

GE 

700J 

96.  3 

98.0 

98  .4 

98.9 

99.0 

99,  G 

99  .2 

99.  3 

99.3 

99.4 

99,5 

99 ,5 

99,8 

99.  S 

99.6 

99  .6 

GE 

6CC* 

96.4 

98-l 

98  .5 

99.  w 

99.2 

99.  2 

99  .4 

99.4 

99.4 

99,5 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99  *7 

OF. 

f  JO  1 

96.4 

93. 1 

98  .5 

99,1 

99.2 

99.2 

99  .4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,7 

99  .8 

CE 

"col 

96.4 

96.2 

98.6 

99.1 

99.2 

99.  2 

99  .4 

"•5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,8 

99  .6 

Of 

JuC  1 

96.4 

98.2 

96.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .4 

99.  5 

99.5 

99,6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99  .8 

u£ 

2001 

96.4 

98.2 

9  8  .6 

99  .2 

99,3 

99.  3 

99.5 

99.  6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.9 

99  .9 

oE 

i  ar  | 

96.4 

98.2 

9  8  .6 

99.2 

99.3 

99.  3 

99.5 

99.  6 

99.6 

99,7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

1 

56.4 

98.2 

98.6 

99  .2 

99.3 

99.  3 

99.5 

99. b 

99.6 

99.7 

99.0 

99.8 

99,9 

99,9 

99.9 

100  .G 

I 

i 

i 


f 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


6086 


J 


\ 


n 

r 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FKE  CUENcV  OF 

US AF  E | AC  FROM 

air  UFAThFR  service/mac 

STATION  NUMBER :  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANQs  MR  NH 

OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

HOURLY  OBSERVATIONS 

PERIOD  OF  RCCORO:  53-62 

MONTH:  FEB  HOURSILSTI;  0000.02QC 

r 

r 

t 

\ 

ct UlWG 

IN  1  f.£ 

fill  1  IC 

GC 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1'2 

Ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

ii 

NO 

CCU  1  65.0 

85.  b 

8  5  .9 

86.3 

86.8 

86.8 

67.1 

87.1 

82.  t 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

67.1 

87  .1 

1: 

r 

GE 

2QC00I  66.4 

37.3 

87.5 

66. C 

88.5 

68.5 

88  .8 

88.8 

88,8 

88.6 

a... 

68 .8 

88.8 

88.6 

88.8 

88  .8 

? 

i.  ■ 

GF 

i&POOJ  8G.7 

87.5 

87  .8 

88.2 

88.8 

88.6 

89.1 

69.  1 

69.  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.  1 

89.1 

89.1 

69  .1 

; 

GE 

16C  03 |  87.3 

as.  1 

8  8.4 

88*4 

69.4 

69.4 

69.6 

89.  6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

8  9  .6 

-  *  ■* 

GC 

140001  88.7 

39.5 

89.8 

90.2 

90.8 

90.Q 

*3 .0 

91.0 

91.3 

91.0 

91. 0 

91.0 

91.3 

91.0 

91. Q 

9  1  .Q 

. 

►  • 

GE 

120001  93.? 

91.0 

91.3 

91.7 

92.3 

92.  3 

92.6 

*2.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

\  • 

GE 

ICCOOl  91.2 

92.2 

9  2.4 

92.9 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

«COO|  *1.3 

92.  3 

*2.6 

93. 0 

93.6 

93.6 

93.8 

93.  8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

9  3,8 

93.8 

9  3*8 

GE 

aoool  «i.6 

92.6 

92.9 

’3«3 

93.0 

*3.  8 

94.1 

94.  1 

*4.  1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94  .1 

■ 

GE 

r;oal  si.* 

92.9 

*3.1 

93.7 

94.3 

94.3 

*4*5 

o4  *  5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.  S 

94.5 

94  .5 

ge 

60001  *3.7 

94,  7 

*5.0 

95.7 

96.2 

96.2 

96.5 

96.  5 

96.$ 

*6»S 

96 .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .5 

■  ■ 

GE 

50001  9*. 4 

95.4 

95.7 

96  .4 

96.9 

96.9 

*2.2 

*2.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

*2.2 

92.2 

97.2 

9?  .2 

GE 

45G0|  94.7 

*5.7 

*5.* 

96*6 

97.2 

97.2 

97,5 

97. S 

97.5 

97. S 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

*2.  S 

GE 

40001  9S.0 

95.9 

96.2 

96.9 

*2.5 

*2.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .6 

GE 

35031  ss.n 

96.1 

96  .4 

97.1 

*2.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.* 

92.4 

GE 

JfTOOf  95.  4 

96. S 

96.8 

97.0 

90.2 

98.2 

98.5 

98.5 

96. 5 

98.5 

96.5 

*8.5 

98. 5 

98.5 

98.5 

96  .5 

■ 

GE 

25001  *5.4 

96.5 

96.8 

97.6 

98.2 

98.2 

98.5 

98,5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98. S 

98.5 

98. S 

GE 

2-001  *5.4 

96.9 

9  7.2 

98.  U 

*8.k 

*8.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

• 

GE 

lBCOl  *5.8 

96.9 

9  7.2 

98.0 

98.6 

98.6 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

■•1 

GE 

15001  *5.8 

96.9 

*7.2 

98.0 

98.6 

96.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

: 

GC 

12001  *5.8 

96.9 

*7.2 

98.0 

98.6 

98.6 

98  .9 

98.9 
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76.5 

76.6 

77.5 

77.7 

77.7 

78,0 

78.2 

78.2 

78,6 

7  A  .6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78  .6 

GE 

2GCOO 1 

60.  1 

ao.8 

81.1 

81.6 

62.1 

82.  1 

82.4 

82.5 

82.5 

82. « 

82.9 

62.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

1 8000 | 

60. H 

81.1 

6  1  .4 

82.1 

82.4 

82.4 

82  ,6 

82.6 

62.8 

83.2 

83.2 

6  3*2 

03.2 

83.2 

63.2 

8  3.2 

GE 

lCr-ool 

81. P 

91.7 

8  1  .9 

82.6 

82.9 

82.9 

63.2 

83.  3 

83.  3 

83.0 

83.8 

8  3.8 

83.8 

83.8 

83*6 

83.6 

GE 

mcooi 

84.  3 

45.  C 

85.3 

86*0 

86.3 

96.  3 

86.6 

86.  7 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

07.1 

GE 

12CS0I 

67.8 

88.5 

68  .8 

89.5 

69.8 

89.6 

90.1 

9O.  2 

90,2 

90.6 

90.6 

90.6 

9q  •  6 

40.6 

90.6 

90  .6 

GE 

lOCOOl 

66.9 

89.6 

90.1 

90.6 

91.0 

91.0 

91.3 

91,  5 

91.5 

»i.» 

91.9 

9l  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

GE 

9CO0I 

69. 1 

89.9 

90.2 

90.9 

91.2 

91.2 

91  .5 

91.6 

91.6 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

V2.0 

92  .0 

GE 

aroni 

69.6 

90.5 

90.6 

91.5 

91.7 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

12.b 

92  .6 

GE 

t-'oci 

90.1 

9  G.  9 

91.3 

92.0 

*2-3 

92.3 

92.7 

92.9 

92.9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

9  3  .4 

GE 

«»C  co  1 

51.3 

91.2 

9  1.6 

92.4 

92.7 

92.7 

<5.1 

<3.3 

93.  3 

93.8 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

GE 

SGOQ  | 

VO. 8 

91.6 

92.0 

92.9 

93.1 

93.1 

93.6 

93.  7 

93.7 

94.3 

»1.3 

»*•  J 

9«.« 

94.4 

94.4 

94  .4 

GE 

'Snol 

’1*5 

92.3 

92.7 

93.6 

93.8 

93.6 

94.3 

11.  H 

94.4 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

«S.j 

«5.i 

95  .1 

GE 

<*rooi 

92.2 

93.1 

9  3.6 

94.4 

o4. 7 

94.  7 

95.1 

95.  2 

95. 2 

95.8 

95,8 

95.8 

95.9 

95.4 

95.9 

95  .9 

GE 

35001 

92.9 

94.1 

94.5 

95.4 

95.7 

95.7 

**•« 

96.2 

96.2 

96.8 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

CE 

3C03I 

92.9 

94.1 

94.5 

95.4 

95.7 

9S.7 

96.2 

96,  4 

96.4 

»7*l 

»T.» 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2500  1 

93.6 

94.8 

95.4 

96.2 

96.5 

96.5 

97.1 

97.2 

97.2 

97.9 

97.9 

97.9 

90.0 

9  8.0 

98.0 

98.0 

GE 

2000  | 

9*1.1 

95.7 

96.2 

97.3 

97.6 

97.6 

98.3 

98.  5 

98.5 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99,1 

99  .3 

GE 

18001 

99.1 

95.7 

96.2 

97.3 

97.6 

97.6 

99.3 

98.  5 

90.5 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

15q01 

94.3 

95.8 

96  .4 

97.6 

97,9 

97.9 

98  .6 

98.  7 

9  (j  •  7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

GE 

12001 

94.3 

95.8 

96.4 

97.6 

97.9 

97.9 

98  .6 

98.  7 

90.7 

99.4 

99,4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

KOtjl 

94.3 

95.8 

96.5 

97.8 

98.3 

98.0 

98.7 

98.9 

90.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

9  GO  | 

94.3 

95.8 

96.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.7 

90.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

f  onl 

94.4 

95.9 

96.6 

97.9 

99.2 

98.2 

99  ,9 

99,  0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

fcr 

7001 

94.5 

96.1 

9  6.8 

98.0 

98.3 

90.  3 

99  .0 

99.2 

99,2 

99.9 

<«•» 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

10|J  ,Q 

GE 

600  1 

94.5 

96.1 

96.8 

98.0 

90.3 

96.  3 

99  .0 

99.  2 

99.2 

99.9 

99.9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

5001 

94.5 

96.1 

96.6 

9g  •  J 

98.3 

98.  3 

99  .0 

99,  2 

99.2 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

GE 

■1001 

94.5 

96.1 

96.8 

98.0 

98.3 

98.3 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

300| 

94.5 

96.1 

96.8 

98.0 

90.  3 

90.  3 

99  .0 

99.2 

99. 2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

I00.0 

100*0 

GE 

200  | 

94.5 

96.1 

96  .8 

98  .  ^ 

99.3 

96.  3 

99.0 

99,2 

99.2 

99.9 

99,9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

«<».5 

96.1 

96.8 

96.0 

98.3 

98.  3 

99  .0 

99.2 

99.2 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

GE 

0| 

94.5 

96.1 

96 

98  .  u 

<8.3 

90,  3 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOTaL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7m 


I 


OLObAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PL«CtNTAGL  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC  pROH  *-0  U°  (_Y  OBSERVATIONS 

AIM  yEATFER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

747340 

STATION 

NAME  5 

WHITE 

SANDS 

HR  NM 

PERIOO 

OF  RCCORD:  53 

-62 

MONTH: 

:  FEB 

HOURSILSTl: 

1200-1900 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GC 

GC 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

reel  1 

10 

6 

5 

9 

3  2 

1/2 

2 

l  1/2 

1  1/9 

1 

3/9 

5/8 

1/2 

5/16 

1/9 

0 

NO 

CC1L  1 

72.  C 

73.9 

79.5 

79.9 

79.9 

79.9 

75.5 

75.  6 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

IS.’ 

7S.9 

75.9 

75.9 

GE 

20CJ0I 

76 .2 

78.9 

79.1 

79.7 

79.7 

79.  7 

80.5 

80*  7 

60.7 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

61  .0 

GE 

180331 

76.2 

78.9 

79.1 

79.7 

79.7 

79  7 

80.5 

60.  7 

80.7 

81.0 

81.0 

81.0 

81. 0 

81.0 

81.0 

6 1  .0 

GC 

IbCOOl 

76.6 

78.9 

79  .6 

63.1 

83. 1 

60.  1 

81  .0 

Bl*  1 

81.1 

■l«. 

81.9 

61.9 

81.9 

81.9 

81.9 

01  .4 

GE 

llCOOl 

79.4 

81.8 

82.5 

83.1 

83.1 

63.  1 

83.9 

89*0 

89.0 

89.3 

89.3 

09.3 

86.  J 

89.3 

89.3 

64  .3 

GC 

12CU0I 

61.8 

69.3 

85  .0 

85.6 

85.6 

85.6 

86.9 

86.  6 

86.6 

86.8 

66.8 

66.8 

86.8 

06.8 

66,6 

66  .8 

GE 

130301 

82.9 

9  5.9 

86.1 

86.7 

86.7 

86.7 

67.5 

67.  7 

87.7 

08.0 

68.0 

88.0 

88.0 

08.0 

88.0 

68  .0 

r.F 

9C00I 

62.9 

85.9 

86.1 

86 . 7 

66.7 

86.  7 

87.5 

87.  7 

87.7 

80.0 

88.0 

06.0 

68.0 

68.0 

60.0 

66  .0 

GC 

aC03 1 

e3.3 

65. 9 

86.6 

87.3 

87.3 

87.3 

88.1 

88.  2 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

86.5 

hs.s 

66.5 

86  .5 

GE 

7ro3j 

69. 2 

96-7 

8  7.9 

88.1 

88.1 

88.  1 

89.1 

89.  2 

89.2 

09.5 

89.5 

09.5 

89.5 

89.5 

69,5 

69  .5 

GE 

6-031 

85.9 

88.1 

88.9 

89.8 

89.9 

90.1 

91.0 

’1.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

GE 

5000  | 

66.9 

89.2 

90.1 

90.9 

91.0 

91.2 

92.2 

’2.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

GE 

80001 

68.8 

91.6 

92.9 

93.3 

93.9 

93.6 

99.5 

99*  7 

99.7 

’5.1 

’5.1 

’5*1 

9$.l 

95.1 

95.2 

95  .4 

GE 

900  oi 

90.2 

53.  J 

99.1 

95. G 

95.1 

95.2 

96.2 

96.9 

96.9 

’6.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

’6*9 

97  .1 

GE 

35901 

90.3 

93,9 

99.3 

95*1 

95.2 

95.9 

96.9 

96*  5 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

GC 

3C00I 

90.3 

93.6 

99.5 

95.5 

95,7 

95.8 

’6*8 

96.  9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

9  7.6 

GC 

25001 

90.8 

99.1 

95.2 

9(1.2 

96.9 

96.5 

97.5 

97*6 

97.6 

98.0 

’8.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

96.3 

bC 

2C00I 

91.0 

99.5 

95.7 

96.6 

96.8 

96.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

’8.5 

9*. 5 

98.6 

98  .7 

GE 

1800  1 

VI. o 

99.5 

95.7 

96.6 

96.8 

96.9 

97.9 

98.  0 

V8.0 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

96  .7 

GC 

15031 

9J.6 

95.1 

96.2 

97.2 

97. 3 

’7-5 

98  .S 

96*6 

98.6 

99.2 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

99,9 

99  .6 

GE 

ir0ol 

91.6 

95.1 

96  .2 

97*2 

97.3 

97.5 

98,5 

96*6 

96.6 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.9 

99  .8 

GE 

ICQQ  ] 

91.6 

95.2 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98.7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99  .9 

GE 

90cl 

9J.6 

95.2 

96  .9 

97.3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98.7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99,6 

99.6 

99.7 

99.9 

GC 

8001 

91.6 

95.2 

96  ,9 

97.3 

*7.5 

97.6 

90  .6 

98.  7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99 .9 

GE 

7  UG  | 

91.6 

95.2 

96  .9 

97.3 

97.5 

’7.6 

98  .6 

98*  7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99  .9 

ge 

tool 

91.6 

95.2 

96.9 

97*3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98.7 

’8.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.7 

GE 

5001 

91.6 

95*2 

96  .9 

97.3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98.7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

GE 

9031 

91.6 

95.2 

96. H 

97*i 

97.5 

97.6 

96  .6 

98.7 

98.7 

99.3 

99.9 

99  .9 

99.6 

99.6 

99.9 

100  ,0 

GE 

3001 

91.6 

95.2 

96  .9 

97.3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98. 7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.9 

100  .0 

ge 

2001 

91.6 

55.2 

9  6.9 

97.3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98*  7 

98.7 

99.3 

99*9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.9 

1P0.D 

GE 

1  00  I 

91.6 

95.2 

9  6*9 

97.3 

97.5 

97.6 

98  .6 

98.  7 

98,7 

99,3 

99.9 

99,6 

58.6 

99.9 

100  .0 

GE 

01 

91.6 

7S.J 

96.4 

97.1 

97.5 

97*6 

98  .6 

98.  7 

98.7 

99.3 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

I 


GL  Oil  AL  CL  1 MAIOLQG Y  BRANCH  PLHCLnTAGI  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

ISAFCTAC  FROM  HOUR  L*  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHCR  SERVlCE/KAC 


STAIICN  NUMBER:  74734C  STATION  NAME;  UHIIE  SANOS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  FEB  HOURS (L  ST  I :  1500*1700 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  ( 

FECI  | 

GE 

m 

GE 

t 

GE 

b 

GE 

4 

GC 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

6E 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GC 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

72.2 

7*4  •  1 

75.1 

76.1 

76.9 

77.  1 

77.1 

7  7.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

37.2 

77.2 

77.2 

77  .2 

GE 

2CCS0I 

77. fl 

79.6 

80.9 

«2.2 

83.0 

o3.  3 

83.3 

83.  5 

83.5 

83.6 

63.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

8  3  .6 

GF 

iSfOOl 

77.9 

79. a 

81  .1 

82.3 

83.2 

S3. 5 

63.5 

<3.6 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.0 

83.8 

8  3  .6 

GE 

16CQUI 

79.3 

81.2 

82.5 

83.8 

84.6 

04.  9 

84.9 

85.  □ 

85,0 

85.2 

85*2 

65.2 

85.2 

65.2 

85.2 

as  .2 

gC 

iMCCDI 

fcl.3 

83.2 

84  .5 

85.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87. G 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

0  7*2 

87.2 

8  7  .2 

GE 

1 2  C  C  0 1 

82.8 

84.9 

b6.2 

87.5 

68.3 

86.6 

88.6 

88.  7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

8  8  .9 

GE 

icraol 

83.5 

85. 6 

8  6.9 

68.2 

89.0 

69.  J 

89.3 

89,  5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

6  9  .6 

t.r 

srool 

t  3.8 

*5.9 

8  7.2 

88. 5 

89.3 

69.6 

89  .6 

89.  7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

8  9  .9 

GE 

(jCGQ  \ 

B3.e 

85.9 

87  .2 

88  .S 

89.3 

89.  6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

69  .9 

GE 

7fC0| 

F5.C 

67.2 

8  8*6 

90.0 

90.9 

91.  2 

91  .2 

91.  3 

91.  J 

91. S 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91. S 

91  .S 

GE 

6C00I 

8  6.3 

89. C 

90.5 

9,. 9 

«2-7 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

9  3  .6 

GE 

5000  1 

88. C 

90.9 

92.3 

93.7 

94.7 

95.2 

95.4 

95.6 

«s.t 

95.7 

95.7 

95.7 

9S.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

«*EOJ| 

88.9 

91.9 

9  3.3 

94.7 

95.7 

96.2 

96  .4 

96.6 

96.6 

*6.7 

96.7 

*6*7 

96.7 

96.7 

96.7 

96  .7 

GE 

tronl 

89. 9 

92.9 

94.3 

95.7 

96.7 

97.2 

97.8 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

GC 

Jf  aci 

9H.5 

93.4 

94.9 

9*.  3 

97.3 

97. 7 

98.0 

90.  1 

98.1 

*8.3 

*8.3 

98.3 

90.3 

98.3 

98.3 

9».3 

GE 

3~as| 

93.5 

93.4 

94.9 

96.3 

97.3 

97.7 

98.1 

98.  3 

98.3 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

v>r 

zsuol 

90.9 

93.9 

95.3 

97.3 

98.3 

98.  7 

99.1 

99.  3 

99.3 

99. 4, 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

GE 

2CU0J 

■,0.9 

93.9 

95.3 

11. i 

99.3 

98.  7 

99.1 

99.  3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

*«.. 

99,4 

99.4 

99  .4 

uE 

iecoi 

90.9 

93,9 

«5.3 

97.3 

98.3 

96.  7 

99.1 

99.  3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 

GE 

1SCCI 

91.0 

94.0 

95.4 

97.4 

9  8  •  14 

90.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99  .7 

GE 

isaol 

91. C 

94.0 

95  .9 

97.6 

98.6 

99.  c 

99.4 

99.6 

99.6 

**•7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

1CQ0I 

9J.0 

94.0 

95.4 

97.6 

98.6 

99.0 

99  .4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

«3an| 

*1.0 

9i|.G 

9  5.4 

97.6 

99.6 

99.0 

99  .4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  #  7 

99.9 

99  .9 

GE 

BGJI 

91.0 

94. 3 

95  .4 

97.6 

98.6 

99. 0 

99.4 

99.6 

99,6 

99. 7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

7C1I 

91.0 

94.0 

95.4 

97.6 

98.6 

99.0 

99  .4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99,9 

99  .9 

GE 

*00l 

91.0 

9  4  .  C 

9  5.4 

97.6 

98.6 

99.  G 

99  .4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

**.7 

99,7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GF 

Eanl 

91. C 

94.0 

9  5.4 

97.6 

98.6 

99.0 

99  .4 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GC 

4  C«  | 

91. P 

94.0 

9  5  .4 

97.6 

98.  * 

99.0 

99  ,4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

3jn| 

91. r 

94.0 

95.4 

97.6 

99.6 

99,0 

99.4 

99.  6 

99.6 

99,  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

ge 

2U0  1 

91.0 

94.0 

95.  V 

97.6 

98.6 

99.0 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.Q 

1 OD  *0 

GE 

IOC  | 

91.0 

94.0 

95.4 

97.6 

98.6 

99.0 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99*9 

100.0 

100  .0 

GE 

01 

91. P 

94.0 

95. 5 

97.6 

98.6 

99.0 

99.6 

99.  7 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  6R»Nr>  PLRCEnTAGL  FrEgL'ENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US  AFC  T  AC  FROM  HOURLY  OdSERVAllONS 

AIR  kEAThCR  SERVICC/MAC 

STAI1CN  NUMOL  R :  76736C  STATION  NAME  ;  WHITE  SANOS  HR  NH  PEPIOO  OF  RECORD:  53-56,58-62 

HON Th :  FEB  HOURSTLSTl:  1800-2000 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  GE  GE  GE  GE  GC  GE  GE  Gf  GC  GE  GE  GC  GE  GE  GE  GC 

ECET  i  1C  b  5  6  3  2  1/2  2  I  1/2  1  1/6  I  3/6  S/8  1/2  5/16  1/6  0 


NO 

CEIL  | 

74.7 

76.3 

76.6 

77. u 

78.2 

76,2 

78.6 

73.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

76  .6 

GE 

2UC0JI 

79.0 

as. 5 

80.7 

81.3 

82.5 

82,5 

82  *6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

62,6 

82.6 

62.6 

82.6 

82  .6 

GC 

i»caol 

79.5 

81. c 

81. 1 

61.7 

83.0 

83,  C 

83.1 

«3.  1 

83.1 

63.1 

63.1 

83.1 

61.1 

83.) 

83.) 

8  3  .1 

GE 

IbCODI 

60.6 

81.9 

82. ;; 

82.6 

83.9 

83,9 

86  .0 

86.  C 

86.0 

86,0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86  .q 

GC 

isrom 

e3.7 

65.2 

85.6 

86. U 

87.2 

67,2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

8  7.6 

GE 

1 2.-00  | 

86.9 

86.6 

6  9  .t 

69*2 

90.6 

9C.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90,6 

9Q  .6 

GE 

iccool 

68.  1 

39.6 

89  .8 

90.6 

91.8 

91.8 

91.9 

9 1  •  9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

9  1  .9 

OE 

9C00I 

88.  3 

89.8 

9  n  .o 

90.7 

91.9 

91.9 

92.1 

92.  I 

’2*1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

■  000  I 

68.3 

89.8 

90. G 

90.7 

91.9 

91.9 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

’2.1 

92.1 

42.1 

92.1 

92.1 

uC 

70  001 

89. ? 

90.9 

9  1  .U 

91.8 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93,3 

’3.3 

93  .3 

GE 

■cool 

91. G 

93.2 

93.3 

96,i 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95*6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

GE 

SCUOl 

92.2 

96.7 

96  .8 

95.6 

96.8 

96,8 

97,| 

97.1 

’7-1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

liUOl 

92.7 

95.1 

9  5.3 

96 .0 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

’7-7 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

mE 

■rooi 

93.2 

95.7 

95.9 

96.7 

97.9 

57.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98. S 

98. S 

98*S 

98  .5 

«F 

isuol 

93.3 

95.9 

96.0 

96*6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98. S 

96.6 

98.6 

98.6 

’•.6 

GE 

KOOl 

93.3 

9S.9 

96.  0 

96.6 

98.0 

98.0 

9«.  5 

98.5 

96,5 

98.6 

96.6 

98. 6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

2EQ0I 

93.5 

96.  G 

96.2 

97.3 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99,2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GE 

20001 

93.5 

96.  C 

96.2 

97.3 

98.8 

98,8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99. S 

99.5 

99.7 

99  .7 

GE 

18001 

93.5 

96. Q 

96*2 

97.3 

98.8 

98,8 

99.2 

99.2 

99.2 

99,6 

99.6 

99.6 

99. S 

99.5 

99,7 

99.7 

GE 

1500  1 

93.5 

96.0 

96,2 

97.  J 

98.8 

96.8 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99. S 

99.5 

99.7 

99  .7 

GE 

12001 

93,5 

96.0 

96,3 

97.6 

99.1 

99.  1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

loo.o 

100.0 

GF 

1000  f 

93.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,1 

99.  1 

99,5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

100.0 

100 .0 

GE 

5  031 

93.5 

^6*0 

96.3 

97.6 

99.1 

99,  1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

1Q0.0 

100.0 

GE 

■  001 

9  J.  5 

96.0 

96.3 

97.6 

99.1 

99-  1 

99.5 

99.  5 

99.S 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

iao.0 

100.0 

GC 

TOOl 

93.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,1 

99.1 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

1  GO.  0 

100.0 

tE 

6001 

93.5 

96.C 

96.3 

97.6 

99,1 

99.  1 

99,5 

99.  S 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

1G0.0 

100.0 

GE 

tool 

93.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

1C0.0 

GE 

9001 

V3.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99.1 

99.  1 

99.5 

99.  5 

99.5 

99,7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

JUOI 

93.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,1 

99.  1 

99.5 

99*  5 

99,5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100  .0 

ge 

2001 

9  3.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,  1 

99.  X 

V9.5 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

1 00*0 

100.0 

GE 

1001 

93.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,  1 

99.  1 

99,5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

31 

93.5 

96.0 

96.3 

97.6 

99,  1 

95,1 

99.5 

99.5 

99.5 

99. T 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BN  aNC*"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  GCCl'RRENCE  OF  CEILING  VERSES  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  pOURt*  OdSEpWAjIONS 

AIR  jEATHER  SCR  V  1 CC/M AC 


STATION  NUMBER: 

74734C 

S  TAT  ION  NAME : 

WM1U 

SANDS 

MR  NM 

PER100 

OE  RECORD:  5] 

•56, 58* 

62 

MONTH 

FEB 

HOURS CLSTIS 

2100*2300 

CE  IL1NG 

VISIBIL1T Y 

IN  STATUTE  MILES 

IN  I 

r,E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

be 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

eee  i  | 

ir 

6 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

82.2 

83.  C 

a  3.c 

83.0 

89.3 

e*i.  3 

89.5 

89.  5 

84.5 

84.5 

64.5 

84.5 

84.5 

84,5 

84. 5 

84  .5 

GE 

2QOJO | 

65.7 

36.5 

86  .5 

86.5 

87.8 

87.8 

88.0 

88.  Q 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

68.0 

88.0 

86  .0 

CiC 

utrool 

65.6 

66.6 

66.6 

86.6 

ea.o 

68.  0 

88 .1 

88.  1 

68.  1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88  .1 

GE 

16CC0I 

66.5 

37.2 

8  7  .2 

87.2 

8  8.6 

68.6 

88.7 

88.  7 

88.7 

88.7 

88.7 

68.7 

68.7 

88.7 

68.7 

86  .7 

GE 

i,cool 

69.3 

90.1 

90.1 

90.1 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

»l.t 

*1.6 

,1.6 

91  .6 

GE 

I2CJ0I 

90.7 

«J.* 

91.5 

,1.5 

92.8 

92.6 

93.0 

93.  0 

*J.O 

93. G 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

*3  .0 

GE 

ISCOOl 

91.6 

92.9 

9  2.9 

92.9 

93.8 

93.6 

9  3.9 

93.  9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

9  3  .9 

faC 

9C0D| 

91.6 

92.9 

92.9 

90.9 

93.8 

93.8 

93.9 

93.  9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

9  3  .9 

uE 

ttfao  | 

91.6 

92.9 

92.9 

92.9 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93*8 

,j.» 

93.9 

9  3  .9 

GE 

JCOCI 

*2.2 

93.3 

93.3 

93.3 

99.7 

99.  7 

99  .8 

94.  8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.6 

94  «£ 

GE 

6'00| 

93.9 

95.1 

95.1 

*5.1 

*6*5 

96.  5 

96.7 

96.  7 

96.7 

*6.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

5C00I 

95.0 

96.2 

96.2 

96.2 

97.6 

97.6 

97.7 

*7.7 

*7.7 

,7.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

*7.7 

97.7 

GE 

45C0| 

95.1 

96.3 

96.3 

96.3 

97.7 

97.  7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

,7.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

"cool 

*5"t 

;6. « 

96  .6 

96.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.  3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

*6.3 

98.  J 

,6  .3 

GE 

35031 

95.6 

96.8 

96  .6 

96.8 

.8.2 

98.  2 

98.3 

98.  3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

96.3 

GE 

3-onl 

95.6 

97. G 

97.0 

97.0 

98.3 

98.3 

*a.5 

98.  5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

96  .5 

uE 

2E00I 

95.6 

97.0 

97. C 

97.0 

98.6 

98.6 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

*».» 

98.8 

98  .8 

GE 

2roo| 

,5.7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

,,.2 

99,2 

GE 

leool 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  i 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

*9.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

**.2 

GE 

15031 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 

**.i 

99.  1 

,9.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

izoal 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99.2 

99,  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

«E 

1003  | 

95.7 

97.3 

9  7.3 

97.9 

99.1 

99.  I 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

,9.5 

99.5 

99  .5 

GE 

9oni 

95. 7 

97.3 

,7.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

tool 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

„•  1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

7 CO  l 

95.7 

97.3 

9  7.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

**.2 

99.  2 

,,.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

tool 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

,».5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

5  00  1 

*5.2 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

»*.s 

GE 

■tool 

95.7 

97.  3 

*2.3 

97. n 

,,.  i 

99.  1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

gE 

TOG  | 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99.2 

,»•  2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

1P0.0 

100.0 

100.0 

r,e 

200  1 

95.  7 

97.3 

97.3 

97.9 

99.1 

99.  1 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99. S 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

ioo«o 

GE 

:  co  | 

95.7 

97.3 

97.3 

97.9 
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Kjol 

93.  1 

96.3 

97.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99 

99.  1 

99.  1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

JCOOI 

93.1 

96.3 

97.3 

98.  S 

99.0 

99.  G 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

99,7 

99  .7 

UE 

’an  1 

'3.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99.  1 

99.  1 

99  .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99,7 

99,7 

99,9 

GE 

80CI 

93.1 

96.3 

77.3 

98.5 

79*  1 

99.  1 

99.5 

99,  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,7 

99.7 

99.9 

9  9  .9 

bE 

700  1 

93.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99.2 

99.2 

99*6 

97.  t 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

1C0.0 

100  .0 

a 

tool 

93.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99,2 

99.2 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

69.6 

99.9 

99.9 

100*0 

100  >0 

GE 

5001 

93.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99.2 

99.  2 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99,9 

99,9 

1Q0.Q 

100.0 

GE 

a  on  i 

93.1 

96.3 

»7.3 

98.5 

99.2 

99.  2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,9 

99.9 

IGO.o 

100.0 

bE 

3  JPI 

93.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99.2 

99.  2 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.Q 

GE 

2001 

93.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99.2 

99.2 

99  .6 

99.6 

99.6 

77.6 

99,6 

99.6 

99,9 

99.9 

lOO.O 

ICO.O 

GE 

100| 

93.1 

96.3 

97.3 

98.5 

99.2 

99.2 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

GE 

01 

»j.i 

96.3 

97.3 

98.5 

99.2 

99.  2 

99  .6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  766 


GLObAL  CL  I P  nl OL OG  Y  BRANCH 
USAfCTAC 

AIR  WEATHER  SERVlCE/PAC 


pi RCE  NT  AC  f  FRCGLENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMtLR: 

74734  0 

ST  AT  ION  NAME 

rh  nr 

SANDS 

MR  NH 

period 

OF  RECORD:  S3 

-62 

month 

MAR 

HOURS (LSI  1 : 

1200-1400 

CE  iLIUi 

VISIBILITY 

in  statute  miles 

IN  1 

GL 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Ge 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

rtt(  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/0 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  ( 

67.  3 

69.7 

70.1 

7C.5 

70.  b 

70.  6 

71.0 

71. C 

71,0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

7i.O 

7l.O 

71  .0 

GE 

2UC0C| 

7:*.3 

75.7 

76.2 

76 .6 

77.0 

77.  0 

77.4 

77.5 

77.5 

77.7 

77,7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77  .7 

GE 

iaroo 1 

73.3 

75.7 

76.5 

77.1 

77.2 

77.2 

77  .6 

77., 

77.7 

78.0 

78.0 

70.0 

78.0 

70.0 

78.0 

78  .0 

GE 

lbCCOI 

74. C 

J7.5 

78  .2 

78.9 

79.0 

79.  G 

79.4 

79.  5 

79.5 

79,8 

79., 

79.0 

79.8 

79.8 

79.0 

79  .0 

LiF 

1,0001 

76.  1 

79.6 

60.5 

81.3 

6  1.4 

61.4 

81  .8 

81.9 

81.9 

82.2 

82 .2 

82.2 

82.2 

82 .2 

82.2 

02  .2 

CE 

1  2f  DO  1 

79.4 

’3.1 

8  n  .  L 

«4.9 

65.0 

85.  0 

85  .4 

05.5 

85.5 

85,8 

05.8 

8S.fi 

85.0 

05.8 

85.8 

05  .0 

UE 

iooooi 

fen. 9 

94.6 

85  .8 

66.6 

86.8 

86.  8 

87.2 

87.  3 

87.3 

87.5 

67.5 

87.5 

07.5 

07.5 

87.5 

87  .5 

a 

9CDGI 

60.9 

04.6 

6  5.6 

86  •  b 

66.8 

06.  8 

87.2 

87.3 

8  7,  j 

®7*S 

07.5 

87.5 

07.5 

07.5 

87.5 

07  .5 

ut 

df-oa  i 

b  1 .2 

84. 9 

b  6  .0 

BG  .9 

87.2 

87.2 

87  .5 

87. 7 

87.7 

07.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87  .9 

CE 

7C  J0| 

0  1.0 

’5- 5 

b  6  .6 

87.5 

07.8 

67.6 

88  .2 

08.  3 

88. 3 

00.5 

88.5 

00.  S 

0O.5 

08.5 

88.5 

08  .5 

CF 

tram 

er..2 

99.2 

90.3 

«i.j 

,i.  j 

9l.  7 

9  2,2 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92  .7 

CE 

5E00| 

65.9 

69.9 

91.1 

92.1 

92.5 

92.5 

93.0 

.3. 3 

93.  3 

93.5 

93. 5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

»3.S  1 

CE 

45QC| 

66.4 

90.5 

9  1  .6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.5 

93.0 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

CF 

■•pool 

68.2 

,2.2 

9  3  .4 

94.5 

94.9 

S4.  9 

95.4 

95.  7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96*1 

96  .1 

CE 

35GGI 

69.4 

93.5 

94.7 

?b.a 

96.2 

96.2 

96.7 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

OE 

3l  00  1 

90.5 

94.5 

95.7 

46.6 

97.2 

V*.2 

*1.7 

98.  0 

98.0 

90.3 

90.3 

98.3 

98.3 

40.3 

90.3 

98  .3  « 

CE 

2?00l 

90.6 

94.9 

96.i 

97.2 

97.7 

97.7 

98  .2 

90.5 

98.5 

90.9 

90,9 

90.9 

98.. 

98.9 

98.9 

90  .9 

or 

;ro-J| 

91.  C 

95.2 

96.3 

97.5 

98.0 

98.  0 

90  .5 

98.  7 

98.7 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

CE 

leuai 

91.1 

IS. 3 

9  b  *4 

97.6 

98.1 

9b.  1 

98  .6 

90.9 

90,9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99  .2 

GE 

l^cnl 

91.2 

96.5 

96.8 

1S.U 

98. 5 

9fi.5 

99.0 

99.  2 

99.2 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6  c 

GE 

17;sl 

SI. 2 

95.5 

96  .8 

9b.  J 

98.5 

98.5 

”.0 

99.  2 

,9.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6  , 

GE 

1GGUI 

si.? 

95.5 

96  .6 

98.  j 

98.5 

98.5 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

CE 

9  0  r.  i 

91.2 

•35.5 

96.6 

9fa  .  G 

98.  S 

96.5 

99, Q 

99.  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

b  JO  | 

SI. 2 

"S.S 

96  .b 

9b  .0 

98.5 

98.  S 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  ,9 

GE 

7UJ| 

91.2 

95.5 

96  .6 

96  .u 

98.5 

96.5 

99  .0 

99.  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

Lt 

fcJC  I 

91.2 

95.5 

96  .6 

90.0 

98.5 

96.5 

99.0 

99,  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.9 

99  .9  j 

CF 

»00  1 

si. 2 

95.5 

96  .6 

9b  .U 

90.5 

96.5 

99,0 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

CE 

**  00  1 

SI. 2 

95.5 

’6-t 

96.  J 

98.5 

98.  5 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

lor  i 

91.2 

95.5 

96  .8 

96.0 

90. S 

98.  5 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,9 

99  .9 

GF 

*  00  1 

SI. 2 

9S.5 

96  .6 

98.  u 

98.5 

98.  5 

99.3 

99,  2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,9 

99  .9  r 

GE 

ICC  1 

91.2 

95.5 

96  .6 

98.  J 

98.5 

96.5 

99.0 

99,2 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0  I- 

GE 

”1 

v;.? 

’5.6 

96  .6 

98 .0 

98.5 

98.5 

99  .0 

99,2 

99.2 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0  | 

IOIAL  NLHBCr  OF  OBSERVATIONS:  Tot 


{ 


GLOBAL  CL  I  M/|  1  OLOqV  ePANCM 
U$Af  £f AC 

AIM  *E  A  Tt-£  N  SERVICE/MAC 


PCmCCUTAGC  frequency  of  occurrence  of  ceiling  VERSUS  visibility 
From  hourly  observations 


STATION  NUMBER;  7473*0  STATION  NAME;  WHITE  SANOS  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORDS  53-62 
month:  har  HOURsUSTI: 


1500-1700 


CE  IH KG 

IN  | 

FEE  T  | 

GE 

10 

GE 

6 

G£ 

c, 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/9  1  3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

ceil  1 

65.9 

69.0 

b  8  .6 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69,9 

69 . 9 

69.9 

69,9 

69.9 

69.9 

69.9 

69  .9 

UE 

2CC00 j 

70.9 

79. C 

79  .9 

76.2 

76.9 

76.9 

76.9 

76.4 

76.0 

76.8 

76.8 

76.0 

76.8 

76*8 

76.8 

76 .0  ‘ 

GE 

isrooi 

7t.6 

7^.2 

75.1 

76  .8 

77.1 

77.  1 

77.1 

77.  1 

77.1 

77.5 

77. S 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5  ; 

GC 

1 G L OOl 

71.6 

75.3 

76.2 

77  .9 

78.1 

76"  1 

78.1 

78.  1 

78.1 

78.5 

78.5 

78.5 

78.S 

78.5 

70.5 

78  .S 

GE 

larool 

73. e 

77.6 

7  8  .5 

80.3 

60.6 

80.6 

80.6 

S3. 6 

eo.a 

81.0 

81.0 

81.0 

81#q 

61.0 

81.0 

61  .0 

GE 

1 2C0C1 1 

76.  3 

8G.  1 

61.3 

03.  S 

83.7 

83.  7 

83.7 

83.  7 

83.7 

89.1 

89,1 

88*1 

80.1 

80.1 

80,1 

80  .1  I 

GE 

I  33031 

78.  1 

3  1  •  9 

03.1 

65.3 

85.5 

85.  5 

85. 5 

85.5 

85.5 

85.9 

05.9 

05.9 

85.9 

05.9 

85.9 

85  .9 

GE 

9T.00I 

7B.1 

91.9 

»3.i 

05»i 

85.5 

85.  5 

85.5 

65.  5 

85, 5 

85.9 

85.9 

8S.9 

85.9 

85.9 

05.9 

85  .9 

GE 

arani 

78. S 

32.3 

83.5 

85.7 

85.9 

85.9 

8S. 9 

ss.  9 

85.9 

86.3 

86,3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OE 

7con  | 

78.9 

82.8 

89  .w 

86.2 

86. 5 

8b.  5 

06.5 

86  5 

06,5 

Sfc.B 

06.8 

86.8 

06.8 

86.0 

06.8 

06.8  , 

GE 

bCOU  | 

62.3 

37. G 

8  0.2 

90.5 

91.0 

91.  U 

91.1 

91.  1 

91.1 

91.5 

91.S 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

9  1  .9  j 

GE 

5  r*  G  3  1 

63.7 

88.x 

8  9.6 

91  .9 

92.9 

92.9 

92.6 

92.6 

92.6 

93.0 

93.2 

91.2 

93.0 

93.0 

51.6 

6 1.8  i 

GE 

05GO» 

89.5 

89.2 

90.9 

92.7 

91.2 

93.2 

93.9 

93.0 

93.0 

93.8 

99#0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

0001)1 

to7.  D 

91.7 

92.8 

95.2 

95.7 

95.  7 

95.8 

95.8 

»5.8 

96.2 

96.5 

96 .5 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6  ; 

GE 

35  CU  | 

67.2 

92.2 

9  3.9 

95.7 

96.9 

96.9 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.9 

«*.i 

»7-l 

97.3 

97.3 

67.1 

97  .3  1 

GE 

IflOOl 

e7. 6 

<?2.6 

9  3.8 

96.1 

96.7 

96.  7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.3 

97.5 

97. S 

97.7 

97.7 

»7.7 

97 .7 

GE 

26  GC  | 

67.6 

92.6 

93.0 

96.1 

96.7 

96.  7 

96  .9 

96.9 

96.9 

97.3 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

*7.7 

GE 

2conl 

67.9 

93. G 

99.1 

96.5 

97.9 

97.9 

97.5 

97.5 

97.5 

98.0 

98.3 

98.3 

90.0 

98.9 

68.6 

98 .6  ; 

GE 

1602  1 

89.2 

93.2 

99.9 

96.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.  8 

97.8 

98.  J 

98.6 

98  .a 

98.7 

90.7 

98.7 

98  .7 

GE 

15001 

88.2 

93.2 

99  .9 

96,7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.  a 

97.8 

90.3 

98.6 

90.6 

98.7 

98.7 

90.7 

98  .7  t 

GE 

l2on| 

68.2 

'3.2 

»a  .8 

96.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.7 

90.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0  j 

GE 

1000  I 

88. 2 

93.2 

99  .9 

96.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

90,0 

98.7 

90.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99  .2 

GC 

9GJ| 

68.2 

93.2 

99.9 

96.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.  9 

97.9 

98,0 

90*7 

98.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99  .2 

GE 

fiOC  | 

83.2 

93.2 

99.9 

96.7 

97.8 

97.8 

97,9 

97.9 

97.9 

98.0 

90.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2  ' 

GE 

700| 

88.2 

93.2 

99.9 

96.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.  9 

97.9 

98.0 

98.7 

90.8 

99,1 

99.1 

»».2 

99.2  j 

GE 

600  | 

68.2 

93.2 

9  9.9 

96,7 

97.0 

97.8 

97.9 

97.  9 

97.9 

98,0 

98.7 

90.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99  .2 

of 

5001 

60.2 

93.2 

99  .9 

96.7 

97.8 

97.8 

97,9 

97.9 

97.9 

90  •  0 

98,7 

90.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2  j 

oE 

900  I 

80.2 

93.2 

99  .9 

96.7 

97.8 

97,8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98,7 

98., 

99.1 

99.1 

99.2 

99  .2 

GE 

3  00 1 

88.2 

93.2 

99.9 

96.7 

97.8 

97.8 

y  7  .9 

97.  9 

97.9 

98.0 

98.7 

98.8 

99.1 

99,1 

99.2 

99.2  1 

GE 

2001 

88.2 

93.2 

9  9  .9 

9b.  7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.  9 

97.9 

98.0 

99,0 

99.1 

99,6 

99.6 

99.7 

99 .7  i 

GE 

ical 

88.2 

93.2 

99  .9 

96.7 

97.8 

97.8 

97  *9 

97.  9 

97.9 

90.7 

99.2 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

loo.o  ; 

GE 

01 

68.2 

93.2 

99.9 

96.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.  9 

97.9 

90.7 

99.2 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0  } 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS; 


7b« 


I 


L 


GLObAL  CLIMATOLOGY  bHANCH  PLKCEMTAGE  FRE GUCftfCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfCTAC  FROM  HOURLY  OdSERVAHONS 

AIR  «fAT».ER  SCRVlCE/HAC 

ST AT  ION  NIPPER:  787183  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PE  ® I OD  Of  RECORD:  53~Sfc,S 8-62 
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9fc.8 

96.  9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

n.i 

97  .5 

GE 

35jOl 

91.9 

95. 5 

96.2 

97.0 

97.3 

97.  3 

9>.b 

97., 

97*7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97  .9 

GE 

3C00I 

92.2 

95.8 

9  6.6 

97.4 

97.7 

97.8 

98.0 

98.  1 

96.1 

66  *  J 

98.3 

98*3 

98.4 

98.4 

98. 6 

98  ,4 

GE 

2Scnl 

92.3 

9b.  1 

96  .9 

97.7 

98.0 

86.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

90.7 

98. 7 

98.7 

96.7 

96  .T 

GE 

2  =  001 

92.5 

96.3 

n.i 

97.9 

96.2 

98.  3 

98  .6 

98.  7 

96.7 

98.9 

90.9 

98.9 

99.0 

99. a 

99.0 

99  .0 

GE 

ieooi 

92.5 

96.4 

97.1 

98.0 

99.3 

98.3 

66.6 

98*  7 

98*7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

ge 

IS UQ  | 

92.5 

96.4 

97.2 

98.1 

98.4 

96.5 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

1200  | 

92.  7 

96.6 

97.4 

96.2 

98.6 

98.6 

98.9 

99.  a 

99.0 

99.2 

99.3 

11.1 

99.4 

11.1 

99.4 

99.4 

GE 

irooi 

92.7 

96.6 

9  7.4 

98.3 

98.7 

98.  7 

99.0 

99.  1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99. S 

99.6 

99  .6 

Lf 

9031 

92.7 

96.6 

97.5 

96.3 

96.7 

98.8 

»7*1 

99.  1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99,7 

99  .7 

GE 

flOQI 

92.7 

96.6 

97.5 

98.3 

98.7 

98.8 

99.1 

99.  2 

99.2 

99  *9 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99  .7 

GE 

70QJ 

92.7 

96.6 

9  7.5 

90.3 

98.7 

96.8 

99.1 

99.  2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.  S 

99.6 

99.6 

99. 7 

99.7 

GE 

tool 

12.  7 

96.6 

97.5 

98.3 

98.7 

96.8 

99.1 

99.  2 

99.2 

99.4 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99., 

91.1 

GE 

5  00  | 

92.7 

96.6 

97.5 

98,3 

98.7 

9b*  8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

••  cc  1 

92.7 

96.6 

97.5 

98.3 

98.8 

96.8 

99.1 

99,  2 

99*2 

99.4 

99,5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99  .8 

GE 

JC0I 

92.7 

96.6 

97.5 

9e,3 

98.8 

98.8 

99.1 

99,  2 

99.2 

99.5 

99.5 

99*6 

99.7 

99.7 

99.8 

99  .8 

GE 

coni 

92.  7 

96.7 

97.5 

98.3 

98.8 

98.8 

99  .2 

99.  i 

99.  J 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99. » 

100.0 

200*0 

GE 

1001 

92.7 

96.7 

1  j.$ 

96  .3 

98.8 

98.8 

99  .2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

cl 

92.7 

96.7 

97.5 

98.3 

98.8 

98.8 

99  .2 

99. 3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

200.0 

200.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  6113 


GL  Ob  41  CL  J  HA  I  f>L  OG  Y  BRANCH  P  tNCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  fOURlT  OBSERVATIONS 

AIR  yfATHLR  SCRVlCE/HAC 


STA11CN  NUMBER:  M73HC  STATION  NAME;  WHITE  SANDS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  ApR  HOURS ILST I :  Q300-05C0 


CEJLING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

ir 

GC 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

i 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

be 

1  1/2 

GE 

1  1/9 

GE 

1 

GE 

3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

64,3 

35.8 

86.1 

86  .9 

87.0 

87.2 

87.9 

87.9 

67.9 

87.6 

87.6 

87.6 

87,6 

07.6 

67.6 

8  7  .6 

GE 

2U003I 

86.5 

88.2 

88  .5 

88.8 

89.9 

8V«  6 

89  .8 

89.8 

89.8 

89.9 

89,9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89  .9 

GE 

18rODl 

86*6 

aa.H 

8  8  .6 

88.9 

89.6 

89.  7 

89  .9 

89.  9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

9Q.1 

90.1 

90.1 

GE 

160001 

86.6 

88.4 

8  8  .6 

88.9 

89,6 

09.  7 

89.9 

89.  9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.1 

90.1 

GE 

IhCOOI 

88.  1 

89.8 

90.1 

90.3 

91.0 

91.  1 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

GE 

12G00I 

91.7 

93.4 

93.7 

93.9 

99.6 

99.  7 

95.0 

95.  0 

95.Q 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

100001 

93.1 

94.8 

95.1 

95.9 

96.0 

96,  2 

96.9 

96.9 

96.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

96.6 

96  .6 

OF 

9C00  1 

93.6 

95.2 

95.5 

95.8 

96.9 

96.6 

96  .6 

96.0 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

bGOO| 

93.5 

95.2 

95. S 

95.8 

96.9 

96.  6 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.3 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

uE 

7l.Q0  1 

9M.P 

55.8 

q6.0 

96.3 

97.0 

97.  1 

97.9 

97.9 

97.9 

97,5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

GE 

trool 

95.0 

96.7 

97. C 

’*•2 

97.9 

98*0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

GE 

50001 

96.3 

98.  £ 

98.3 

98.5 

59.2 

99.  3 

99.6 

99.6 

99. b 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99  .7 

wE 

**500  | 

96.6 

98.3 

98  ,5 

98.8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1G0.0 

100.0 

GE 

*♦0001 

96-6 

98.3 

98.5 

98.8 

99.5 

99.  b 

99  .9 

99.9 

99.9 

100,0 

lon.o 

100.0 

100^3 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

25001 

96.6 

98.3 

98*5 

98*8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

ino.o 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Iqo  .0 

GE 

30001 

96.6 

98.3 

90  .5 

98.8 

99,5 

99. 6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

300*0 

130.0 

1OQ.0 

100.0 

100.0 

GE 

25  00| 

56.6 

98.  3 

98  ,5 

98 .8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10q  .0 

GE 

2003  j 

96.6 

98.3 

98.5 

98.8 

99,5 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

ino.o 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

18031 

96.6 

98.  3 

98  *s 

98.8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

15001 

96.6 

98.3 

98.5 

98  .8 

99.5 

99*6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

lon.o 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200  1 

96.6 

98,3 

98  .5 

98.6 

99.5 

99.6 

99  .9 

99.  9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000) 

96.6 

98.  3 

98.5 

98.8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.  9 

99.9 

ino.o 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

*00l 

96.6 

98*  3 

98  .5 

98.8 

99.5 

99.6 

99  .9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GE 

8001 

96.6 

98.3 

98.5 

98.0 

99*5 

99.6 

99,9 

99.9 

99.9 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

133.0 

100.0 

GE 

7031 

96.6 

98.3 

98.5 

96.6 

99.5 

99,6 

99.9 

99-  9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

IQO.O 

100.0 

OF 

6001 

96.6 

98.3 

90  .5 

90.6 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  Q 

100.0 

GE 

5031 

96.6 

98.  3 

98.5 

90,8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

ino.o 

100.0 

1Q0.U 

100.0 

1C0.0 

1C0.0 

1C0.0 

GE 

AGO  | 

96.6 

98,3 

90.5 

98*8 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3  GO  | 

96.6 

90.3 

98.5 

98.8 

99,5 

99.  b 

99-9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

1 QO*  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2  OU  | 

96.6 

98.3 

98.5 

96.8 

99.5 

99,6 

99.9 

99.9 

9?. 9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

ICO) 

96.6 

98.3 

98.5 

96.0 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

Cl 

96.fc 

78*  3 

98.5 

98.8 

99.5 

99.6 

99  .9 

99.9 

99,9 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

total  number  or  observations:  ?so 


ULOB*t  CLIMATOLOGY  BRANCH 
us Arc 1 AC 

AIR  WfAlHCR  SER/ICE/MAC 


ptwCCNfAGC  FREoiENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FrOM  fOuRLy  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74?JhC  STATION  NAME:  UF- 1  T  C  SANDS  MR  NM 


PEP IOO  OF  RECORD:  5J-62 
MONTh :  APR  MOURS«LST>t  0600-0800 


CE IE  IMG 

IN  | 

FEE  T  | 

GL 

ir, 

GE 

6 

oe 

s 

Gt 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility* 

GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTF  MILES 
GE  GE 

1  1/4  1 

GE 

i/4 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GC 

0 

NO 

ecu  i 

78.6 

91.1 

82.4 

62.5 

63.3 

83.  3 

63.3 

83.3 

•  3.  3 

■  3.1 

83.3 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

aorcoi 

61. t 

94. 0 

85.3 

85.6 

66.2 

86.2 

66  .2 

66.  2 

86.2 

86.2 

•  6.2 

86.2 

86 . 6 

86.6 

86.6 

86  .6 

GC 

lflroc i 

52.0 

S9.5 

flS  .8 

86.4 

66.8 

86.6 

86.6 

66.  8 

86.8 

66.8 

86.6 

86.8 

87.2 

87.2 

>7.2 

8  7  .2 

uE 

i6ron| 

62.7 

95.2 

66. S 

87.0 

67.4 

87*4 

67  .4 

87.4 

67.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

8  7  .8 

CE 

l»Z001 

b4.7 

67.? 

68.  5 

69. 0 

69.4 

89.4 

69  .4 

89.  4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

•  9.8 

89.8 

89  .8 

CE 

120501 

6  7*? 

89.8 

91.1 

91.7 

92.  1 

92-  1 

92.1 

92.  I 

92.1 

*2.1 

92.1 

92.1 

92. S 

92. S 

92.5 

92  .5 

bE 

lccaol 

66.6 

91.4 

92.7 

93.3 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

GE 

9:oo| 

69.  n 

91.7 

93. c 

93. S 

93.9 

93.9 

93.9 

93.  9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.3 

94,3 

94.3 

94  .3 

CE 

•coci 

69.8 

72.6 

9  5.9 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.  8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

UE 

7CC0| 

90.3 

93.1 

94  .4 

95.0 

95.4 

95.  4 

95.4 

95.  4 

95,4 

95.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

GE 

6300  j 

93.1 

96.5 

97.2 

97.6 

96.1 

9b.  1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1 
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98.5 

98*3 

98.5 

98  .5 

GE 
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96.9 

98.9 
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ff  .3 

GC 

N530I 

93.9 

96.7 

96  .0 

96.5 
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96.9 

98*9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

HOliC  1 

9*4.2 

97. C 

98.3 

96.6 

99,2 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.2 

9*. 2 

94.2 

99.2 

99.6 

99.6 

»».» 

99  .6 

GE 

3SCQ  | 

94.? 

97. C 

96.3 

96.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

if  .2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

30001 

59.9 

97.2 

98  .5 

99.1 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,9 

99.9 

»9.9 

99  .9 

CE 

25  CO  1 

94.6 

97.4 

98  .7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

too.o 

100.0 

100.0 

CE 
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94.6 

57.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99  ,6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100. q 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

leoal 

94. 6 

97.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

IfOUl 

94.6 

97.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

12001 

94.6 

9.7,4 

98.7 

9, -2 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

IQO.O 

too.o 

GE 

icon 

94.6 

97.4 

98.7 

99.2 

99,6 

99.  6 

99  .6 

99*6 

99.6 

49.6 

99,6 

99  .6 

100.3 

103.0 

100.0 

100.0 

lit 

900| 

94.6 

97.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

49.6 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

CE 

euo  | 

94.6 

97.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

I'Jol 

94.6 

97.  4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500  1 

94.6 

97.4 

98  .7 

99 .2 

99.6 

99*6 

99  .6 

99.6 

99.6 

49.6 

99.6 

99.6 

100.0 
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100.0 

100 .0 

GE 
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94.6 

97.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99,6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

4oal 

94.6 

97.4 

98.7 

99.2 

99.6 

59.6 

99,6 

99.  6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 
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94.6 

77.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 
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100.0 

100.0 

100.0 
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97.4 

98  .7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

100.0 

100.0 
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GE 
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94.6 

97,4 

94  .7 

59  .? 
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99  *8 
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99.6 

99.6 

130.0 

1CC.0 
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01 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BR  ANCN 

OSAFLfAC 

AIR  utATM CR  StffVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FHFQUFNcV  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME;  UNITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RCCORO:  53*62 

MONTH:  APR  HOURS (LST I :  0900- 1 l 00 

CEIlInG  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
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GE 
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GE 

GE 

GE 

GE 
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GE 

GE 
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89.2 
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87.6 
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89.8 
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92.2 
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92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

9?  .6 

GE 
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93.9 

93.9 

93.9 

93.9 
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95.2 
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«9.S 

99.5 
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92.9 

97. C 

98.1 

98.9 
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99.5 
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98.3 
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99.6 

99.6 
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99.9 
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98  .4 

99.2 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 
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93.  1 
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99  .9 
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97.2 
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GC 
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93.1 

97.2 
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99.2 

99.5 
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97.2 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  756 


lit.  06  AL  CL  I  MAI  OLOG  Y  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Qf  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEt*C  from  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  blATKN  SERVlCE/MAC 


STATION  NUMBER:  76736C  STATION  NAME:  JH I T  E  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

t  MONTH:  APR  HOURS (LST I  •  1200.16qq 

CEIlInG  ****  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
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GLOdAI  CLIMATOLOGY  BRANCH  PEkClNTAGl  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  gFRSUS  VISIBILITY 

uSAfETAC  FROM  F  OUR  L Y  OBSERVATIONS 

A  j  R  ur  A  1  HE  R  SEpVlCE/MAC 


STATION  f 

DUMBER  : 

79  739  C 

STATION  NApC: 

WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PERIOD 
MONTH  : 

OF  RECORD:  53-62 
:  APR  HOURS f LSI  1 : 
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79.5 

79.8 
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GE 

incqqi 

76.0 

82.  C 

8  2.2 

83.1 

69.2 

84.2 

69.7 

89.9 

89,9 

65.7 

85.7 

85.9 

65.9 

85.9 

85.9 

8  5  .9 
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93.9 

97.8 

9  8.9 

98.6 

98.9 

98.9 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100*0 

ico*o 

100.0 

100  .0 

r.E 

8001 

93.9 

97.8 

98.9 

98.6 

98.9 

98.9 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

10*. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

ir.o  .0 

GE 

700  | 

93.9 

97.8 

98.9 

98.6 

98.9 

98.  9 

100.0 

100.  c 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

600| 

53.9 

97.8 

98*9 

98.6 

98.9 

96.9 

1C0.0 

lco.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

5001 

93.9 

97.8 

98.9 

98.6 

98.9 

98.  9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.3 

100.0 

loo.o 

100.0 

1*0.0 

100.0 

100 .0 

GE 

40Q| 

93.9 

97.8 

98  .9 

98.6 

98.9 

98.9 

100.0 

ICO*  0 

100.0 

ino.o 

10*.0 

100.0 

100.0 

100. Q 

loo.o 

100  .0 

GE 

3001 

93.9 

97.8 

98.9 

98.6 

98.9 

96.9 

100.0 

100.  0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

2001 

»3.9 

97.8 

98.9 

98.6 

98.9 

98.  9 

100.0 

too.  c 

100.0 

100.  G 

10P.0 

1QQ.Q 

loo.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

GE 

10Q| 

93.9 

*7.1 

98  .6 

98*6 

98.9 

98.9 

100.0 

100.  0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

IOC. 0 

loo.o 

GE 

31 

93.9 

97.8 

98.9 

98.6 

98.9 

98.9 

loo.o 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

130-0 

ino.o 

100.0 

ICO  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


627 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  O0StRVATIONS 

A jR  ME  A  T  HE  R  SErVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  747340  STATION  n»ME:  WHITE  SANDS  MR  NM 


PE  P I OD  OF  RECORO:  53-6? 

MONTH:  APR  HOURSILST):  ALL 


CEILING  **  VISIBILITY  IN  STATUTE  MjLES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

A 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/A 

GE 

1 

GE 

3/A 

Ge 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

78.7 

82.  1 

82.7 

83.3 

8  3*6 

*3.7 

84 .1 

84. 1 

84. 1 

84.  A 

8  A  ,  A 

84 .4 

84.5 

84.5 

84.5 

84  .5 

GE 

200001 

82.0 

95.6 

86.3 

86 .8 

87.3 

87.  3 

87.8 

87.8 

87.8 

?*.C 

88.0 

88.1 

88.1 

08.1 

88.1 

88  .1 

GE 

18000  | 

82.2 

85.8 

8  6.5 

87.1 

87.6 

87.6 

88.1 

08.  I 

88.1 

88.3 

80.J 

88.4 

89.  « 

88.4 

68. 4 

88  .4 

GE 

UCOOl 

82.5 

86.2 

8  6.9 

87.5 

88.0 

88.0 

88  .5 

88.5 

88.5 

08.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

08  .8 

GE 

l.COOl 

83.7 

8  7.  A 

88.1 

88.7 

89*2 

89.2 

89.7 

89.  7 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90  .0 

GE 

120001 

85.9 

89.8 

90.5 

91.1 

91.5 

«i.s 

92,0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1 0000  I 

87.2 

91.1 

9  1  .8 

92.4 

92.8 

92.9 

93.3 

93.  A 

93.  A 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

90001 

87.5 

91. A 

92.1 

92.7 

93.2 

93.2 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.9 

93.9 

94 ,0 

94  .0 

9m.  0 

94.0 

94  .0 

GE 

80001 

87.7 

»1.7 

92. A 

93.0 

93.5 

93.5 

9 A  .0 

94. 0 

94.0 

94 .2 

94. 2 

94,3 

94.3 

94.3 

94.3 

94  .3 

GE 

7C00I 

ea.s 

92.5 

93.2 

93.6 

«*.3 

9A.  A 

94. 9 

94. 9 

94 .9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95  .3 

GE 

60001 

91.0 

95.2 

95.9 

96.5 

97.0 

97.  1 

97  .7 

97.7 

»7*7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

R  8.q 

98.0 

98  .0 

GE 

5000| 

92.0 

96.2 

9  6.9 

97.6 

98.1 

98.  1 

98  .7 

98.8 

98.8 

99.  C 

if. a 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

'500l 

’2-1 

90.4 

97.1 

97.8 

98.3 

98.  A 

99.0 

99.  0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99  .3 

GE 

4C00J 

92. A 

96.8 

97.5 

98.1 

98*7 

98.  7 

99. A 

99.  A 

99.  A 

99.7 

99.7 

99 . 7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

35ocl 

92. A 

96.8 

9  7.5 

98.1 

98.7 

98.  7 

99.  t, 

99.  A 

99.  A 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.0 

99  .8 

GE 

3000  | 

92. A 

96.8 

9  7.5 

98.2 

98.8 

96.8 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

2500  1 

«2.5 

96.9 

9  7.6 

98.2 

98.8 

98.  9 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.8 

99. B 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

2?00| 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.2 

9*.« 

98.9 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

1*001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.2 

98,8 

98.9 

99 .5 

99. 5 

99.5 

99.8 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

150CI 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.2 

98.8 

98.9 

99.5 

99,  5 

99.5 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GF 

1200  | 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.2 

98.8 

98.9 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.8 

99,0 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

10001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

98.9 

96.9 

99.5 

99.  6 

99.6 

99.8 

99.0 

99.9 

100.0 

100.0 

loo.o 

100  .0 

GE 

9001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

98.9 

98*  9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.Q 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

ICO  .0 

GE 

«ool 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98. 3 

98.9 

98.9 

99  .6 

99.  6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.3 

I  oo-o 

100.0 

100  .0 

GE 

7001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99,6 

99,9 

»«., 

99.9 

103.0 

100.0 

100.0 

ICO.Q 

GE 

(001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

98.9 

98.9 

99  .6 

99,  6 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

lao.o 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

5  001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

9g  •  3 

98.9 

98.  9 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

5001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

98.9 

96.9 

9^.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

I  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

.9.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

>30*0 

100.0 

GE 

2GQ  | 

92.5 

96.9 

97.6 

9e.3 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

52.5 

96.9 

9  7.6 

98.3 

9B.9 

96.  9 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100*0 

100.0 

100  .0 

GE 

ol 

92.5 

96.9 

9  7.6 

98  ,J 

98.9 

98*9 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1UO.O 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  Or  OBSERVATIONS: 


S75S 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENT  A$  E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIr  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

74739  C 

STATION  NAME 

:  WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PERIOD 
MONTH : 

Or  RCCORO:  53-62 
:  MAY  HOURS (LSI ) : 

0000-0200 

ceiling 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GC 

3 

GE 

2  1/2 

V1SIP1LIT  Y 
GE  Gp 

2  11/2 

IN  STATUTE  miles 

GE  GE  GE 

l  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  I 

68.  3 

88.8 

6  8  .8 

88.6 

88.8 

66.6 

68.8 

88.  8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88,8 

68.6 

0  8  .6 

GC 

200001 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.  7 

99.  3 

09.7 

89.  7 

89.7 

89.  7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89  .7 

GE 

iBrool 

89.2 

89.7 

89  .7 

89.7 

89.7 

89.  7 

89  .7 

89.  7 

8  9*  3 

89.7 

89.7 

09.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

GE 

160U0 1 

89.9 

90.7 

9  q.7 

90./ 

90.7 

90.  7 

90.7 

90.  7 

90.  7 

’0.3 

9  n  •  7 

9O.  7 

90.7 

90.  7 

90.7 

90  .7 

GE 

l«oool 

91.3 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

’3.1 

92.1 

9?.l 

92  .1 

GE 

120001 

99.  1 

94,9 

9q  .9 

95.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94.9 

9q  .9 

94.9 

94 .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

GE 

10C00I 

95.1 

95.9 

9  5  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

’5.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

Of 

9000  1 

95.2 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .0 

96.  C 

9t.o 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .0 

GE 

£3001 

95.7 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.  S 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

’t.s 

96.5 

96.5 

96  .5 

GE 

73001 

9fc.« 

’3.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

’  7 .2 

GE 

63001 

99.  1 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

Gt 

5000  | 

99.  1 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

4500  | 

99.2 

1C0.0 

100.0 

100. j 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

IOQ.O 

100.0 

>03  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

l-’ool 

99.2 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

>00*0 

100. 0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

1D0.0 

100.0 

100  .0 

GE 

35  00 1 

99.2 

130.0 

loo. a 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.  0 

100.  C 

>00-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10G  .0 

GE 

3C00I 

99.2 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

10c. 0 

100.0 

loo.o 

ica.o 

ICO.O 

ICO  .0 

GE 

25001 

99.2 

ICO.O 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100. 0 

100.0 

>00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103  .0 

GE 

20001 

9-9*2 

iro.a 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO*  0 

100.0 

130.  0 

100.0 

mo.o 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

lfiOC  | 

99.2 

KO.C 

100.0 

100.0 

100.0 

l  co.o 

100.0 

100.  0 

1(10*  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

mo.o 

1 00 .0 

GE 

15001 

99.2 

ICO.O 

100.0 

100.0 

lOfl.O 

1  oc.c 

100.0 

100.  c 

1U0.0 

100.0 

100.0 

>00*0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

GC 

12001 

99.2 

1  30.0 

100.3 

100. 0 

100.0 

1  co.o 

100  .0 

loo.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

160.0 

100.0 

mo.o 

loo-o 

100  .0 

GE 

1000  1 

99.2 

1C0.0 

100.0 

100.0 

lQO'O 

1  00.0 

100  .0 

100.  c 

100.0 

100.0 

loo.o 

lno.o 

100.0 

1CQ.0 

1G0.0 

100 .0 

r.c 

9  001 

99. 2 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CG.C 

100.0 

1  00*  0 

mo.o 

mo.o 

10P.0 

2  30.0 

100.0 

100. 0 

loo.o 

100.0 

GE 

8001 

99.2 

130.0 

103.0 

ico.u 

ioa.0 

ico.o 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

1  00*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICQ  .0 

GE 

3  00 1 

99.2 

1-0.0 

103.0 

100.0 

100. a 

1G0.D 

100.0 

100.  u 

100.0 

100. c 

100. 0 

100.0 

103.0 

loo.o 

ICO.O 

100.0 

GF 

tool 

99.2 

ICO.O 

lOQ.O 

ICO.O 

1G0.Q 

1  CO.O 

fan.o 

100.  a 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOQ.O 

100.0 

100  -0 

GC 

5001 

99.2 

ICO.C 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

loo.o 

100.  c 

100.0 

mo.o 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

«00| 

99.2 

i:o.o 

IOq.o 

100.0 

ion. 3 

l  no.  n 

100.0 

100.  0 

100.0 

>30"0 

lon.o 

100.0 

100.0 

mo.o 

100.0 

100  .0 

GE 

3001 

99,2 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

ICO.U 

100.0 

IOQ.O 

r,c 

2001 

99.2 

1  30"  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.  0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100*0 

GE 

1  00  } 

99.2 

ICO.O 

100.0 

10U.0 

ion*o 

1CC.0 

100.0 

100.  0 

106.0 

mo.o 

10n.0 

>00.0 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

100  .0 

GE 

HI 

99,2 

1-0.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

1  co.o 

100.0 

100.  0 

>00*0 

mo.o 

lon.o 

100.0 

ico.o 

mo.o 

ICO.O 

>00  .0 

TOTAL  NLMBCR  qF  0«SE r VA |I  ONS :  7SO 


GLOBAL  CLI MAI OLOG V  b*ANcH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  occurrence  of  ceiling  vtrsus  visibility 

froh  hourly  observations 


station  NUMBERS  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH  :  MAY  h'OURSIL  ST  I  :  Q3G0-0500 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  miles 


IN  | 

FECT  | 

GE 

1C 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

89.8 

89.8 

89.8 

89.6 

89.8 

89.6 

89.8 

89.  8 

89.8 

89.8 

89,8 

89.8 

89.8 

89.8 

89., 

69  .8 

GE 

20C00I 

91,2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

9l-  2 

91  .2 

91.  2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

GE 

IScOOi 

91,6 

91.6 

9  1  .6 

91.6 

91.6 

91.4 

91.  * 

91.  4 

,1.9 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

9  1  .4 

GE 

160001 

91.8 

91.8 

91.8 

91.6 

91.8 

91.8 

91  .8 

91.8 

91.8 

9, .6 

91.8 

9I  .8 

91.8 

91.6 

91.8 

91  .8 

GE 

uoool 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.4 

92.4 

92.  4 

92.4 

92.4 

92.4 

92,4 

97.  <• 

92.6 

92.4 

92  .4 

GE 

120001 

96.5 

»9. S 

96*5 

96.5 

94.5 

94.5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94  ,5 

GE 

1000CI 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95  .5 

Of 

90001 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

"5-6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

GE 

aoool 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  3 

96,  3 

96.3 

96.3 

96 .3 

96.3 

96  •  3 

96.3 

96  .3 

GE 

70001 

97. 0 

97.0 

9  7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97. c 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

9  7  .0 

GE 

trool 

99.6 

•99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99  .  6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

5000  1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 .7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

4500  | 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100. a 

103.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

1 00.0 

100,0 

100. D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

•coot 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

1U0.Q 

IOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100  .0 

GE 

35001 

100.0 

1C0.0 

loo.o 

100.0 

100.  c 

100.0 

10a. 0 

100.0 

130.0 

100-0 

loo.o 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .□ 

GC 

3C001 

1C0.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  ao.  a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

loo.o 

ino.a 

100.0 

100.0 

GE 

25001 

100.0 

1C0.0 

loo.o 

loo.o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.  0 

103.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. a 

100.0 

100  .0 

GE 

2C00I 

100.0 

1C0.0 

100. u 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

iao.o 

100.0 

IOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

GE 

1800  1 

100.0 

ICp.O 

1Q0.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

loo*  0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

1500| 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

ioa. 0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100*0 

103.0 

100.0 

iao.o 

100  .0 

GE 

12001 

loo.o 

100.0 

10  0.0 

10c. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

ICO.O 

GE 

1C00I 

2  00.0 

ICO.O 

100.0 

100. a 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

130.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900| 

1  00»  o 

100.0 

100.0 

10G.U 

100.0 

100.C 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

GE 

8001 

100.0 

10C.O 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

103.3 

iao.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

GE 

1 00 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

ICO.O 

100  .0 

GE 

6001 

100.0 

ICO.O 

1qO«0 

loo.o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

200.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

GE 

5001 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.  c 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400| 

ico.n 

ICO.O 

iao.o 

100.0 

100.0 

1  cc.o 

200.0 

130.  0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

JOOl 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.  u 

100.0 

I  00.0 

100.0 

100.  0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100  .0 

r,t 

2001 

1  GO,  0 

ipo*o 

100.0 

loo.  a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

GE 

100| 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

iao.o 

1  00.0 

100.0 

100.0 

200.0 

no.c 

loo.o 

loo.o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

C| 100.0 

120.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

loo.  0 

ICO.O 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  776 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FRO*  H<)URLY  OBsERV*1IONS 

AIR  UFAIHCR  SEP V  I CE/H  AC 


STATION  NUMBER: 

787390 

STATION  NAME: 

WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PERIOD 
MONTH : 

OF  RECORO:  53-6? 

:  MAT  HOURStLSTI: 

0600-0800 

CC ILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

8 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

V1S1BUIT  7 

GE  Gf 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/8  1  !/« 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

c  / 1 6 

GE 

1/8 

GE 

0 

NO 

ecu  I 

66.2 

96.3 

86.9 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.  9 

86.9 

86 .9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

65.9 

86  .9 

GE 

2  OGOO | 

89.6 

90.0 

90.1 

70.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.  6 

90.6 

90.6 

9  0  •  6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

GE 

1«000| 

90.0 

90.9 

90.5 

90.7 

90,9 

90.9 

9l  .0 

91.  0 

91.3 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

9i.  a 

91.0 

91  .0 

GE 

160001 

90. S 

90.9 

91.0 

91.3 

91,8 

91.9 

91.5 

91. S 

91.5 

7l.S 

71*5 

7i.s 

91.5 

91. S 

91.5 

91  .5 

GE 

1.0001 

91.6 

92.0 

92.1 

92.8 

92.5 

92.5 

92.6 

92.  6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.5 

9?  *6 

9  2  .6 

GE 

12000 | 

93.5 

95.9 

99*0 

98.3 

99,9 

99.8 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

98.6 

99  .6 

GE 

100001 

95.9 

96.1 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96*7 

96.  7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96  .7 

EE 

9C00I 

95.6 

96.2 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96  .8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .6 

GE 

80001 

96.  1 

96.7 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

77.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

GE 

730(1| 

96.7 

77.J 

»7.S 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.  0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

7  ®  *  0 

98  .0 

GE 

6FQ0I 

98.  1 

98.7 

98.9 

79., 

99.2 

77.2 

99.8 

99.  8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GF 

SOGOI 

98.6 

99.2 

99.8 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

95001 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

130.0 

lao.o 

,00*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CC.0 

GE 

<■0001 

98.  7 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

loo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.9 

100*0 

130.0 

100  .0 

GE 

3500| 

99.7 

99.9 

9  9.5 

99.7 

99*9 

99.9 

100.0 

100.  C 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3C00  1 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

ica.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

2500| 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

loa.o 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

2C00I 

98*  7 

99.9 

99.5 

99.7 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ton.o 

100.0 

100*0 

100.0 

ica.o 

100.0 

GE 

ieoo| 

99.7 

99.9 

99.5 

77.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

l0C*0 

100.0 

10^.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

15001 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

12001 

98.7 

99.9 

9  9.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

JOO.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

2  00.0 

>00*0 

2  00  .0 

GE 

1000  1 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900  f 

*S.7 

99.9 

97.5 

99.7 

99.9 

99.  9 

200.0 

1 00*  0 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

loo.o 

iro.o 

GE 

eoo| 

98.7 

99.9 

.9  9.5 

99.7 

99.9 

99*  9 

•100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

lo?*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

Tool 

98.7 

99.9 

99  .5 

99.7 

99,9 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

230. Q 

100*0 

100*0 

IOC  .0 

GE 

600| 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99,9 

99,9 

100. 0 

100*  c 

130.0 

100*0 

ton.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

5001 

98.  7 

99.8 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

ioo*a 

100.  a 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

900| 

99.7 

99*9 

99.5 

99.  y 

99*9 

99.9 

100.0 

100.  u 

103.0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

10c  .0 

GE 

3001 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100*0 

too.  0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

1  0 

100.0 

100.0 

100.0 

Qt 

2001 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99,9 

99.9 

100. G 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

109.0 

loo  *0 

GE 

100  | 

98.7 

99.9 

99.5 

99.7 

99,9 

99.9 

100.0 

100,  0 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

0| 

98.7 

99.9 

99  #5 

79.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

(3 

100.0 

1C0.0 

1C0.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

iro.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  789 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafctac  from  *qU*vi  observations 

AIR  uCAIf-ER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

747340 

STATION  NAME 

:  UNITE 

SANOS 

MR  NM 

PERIOD 

month: 

GF  RECORD:  53*62 

MAY  HOURS  1 L  S  T  1  : 

0900-1100 

CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  G  r 

2  11/2 

IN  STATUTE  miles 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GC 

5/6 

GE 

1/2 

GC 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

66*6 

88.2 

80.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

08.6 

88.6 

68.6 

88  .6 

08.6 

80.6 

8  8  .6 

GE 

2QC00I 

90.9 

92.8 

93.0 

’3.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.  2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

9  3  .2 

GE 

i.cool 

91.0 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

9J.3 

93.3 

93  .3 

GE 

14COOI 

91.8 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

94.  C 

94.0 

94.  D 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

”  -C 

GE 

1.C00I 

92.4 

94.3 

94.6 

94.7 

94.7 

94.  7 

94.7 

94. 7 

94.7 

94.7 

94.7 

94 . 7 

94.7 

94.7 

94.7 

94  .7 

GE 

12C00I 

93.5 

95. 4 

’S-7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  •  8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

GE 

incooi 

94.4 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.  7 

96*7 

96.  7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96  .7 

C£ 

9000  1 

94.7 

96.6 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

’7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

9  7  .C 

GE 

aCOOl 

94.9 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

’7.2 

97.2 

o7.2 

97.2 

9  7  .2 

GE 

70001 

96.2 

98.1 

9..M 

98  .5 

98.5 

98.5 

90  .5 

98.  5 

98.5 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

GE 

.cool 

97.5 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

.  99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

SCOOI 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ico. a 

1Q0.0 

100.0 

GE 

95001 

97.6 

99.5 

99.7 

iCB-a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

*C03l 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

10C.0 

lOO’O 

loo.o 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100  .0 

GE 

35001 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO-O 

103.0 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

3C00I 

97.6 

99.5 

99.7 

140.0 

100.0 

1  Ob.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

loo*  o 

100.0 

100.0 

IDO  .0 

GE 

25001 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

too. a 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

2C00I 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

1  CO*  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.U 

100*0 

1C0.0 

100.0 

100  .0 

GE 

1800| 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.  0 

loo.  0 

100.C 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

1C0.0 

100  .0 

GE 

ISOOI 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

loo.o 

1  00.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

103.0 

loo.o 

130.0 

1C0.0 

100.0 

10G.0 

GE 

12001 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100*  0 

100.0 

130.0 

103.0 

100.0 

100*0 

ino.o 

1  00*  0 

mo  .o 

GE 

1000) 

97.6 

99.5 

99.7 

100.  u 

loo.o 

1  co.o 

100.0 

100.  0 

100.0 

no.o 

103.0 

133.0 

130*0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

900| 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

10C.0 

103.0 

100.0 

100*0 

100.0 

loc.o 

100  .0 

GE 

800| 

97.6 

99.5 

99.7 

loo. a 

100.0 

1  00.0 

100.0 

10Q.  0 

100.0 

100.0 

lon-0 

100.0 

100*0 

ina.o 

100.0 

1C0.0 

GE 

Jool 

97.6 

99.5 

99.7 

ino.o 

100.0 

100.0 

loo  .0 

100.  Q 

100.0 

100.0 

103.3 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100  .0 

GE 

600| 

97.6 

99.5 

99.7 

1C0.U 

100.0 

1CC.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100*0 

100.0 

1G0.0 

100.0 

GE 

Sool 

’7.6 

99.5 

99.7 

100.0 

1C0.0 

100.0 

iuo*o 

ICO.  0 

100.0 

ino.o 

103.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GE 

4001 

97.6 

99.5 

99  .7 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

loo.o 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

3001 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.  Q 

100.0 

ino.o 

100. 0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.  c 

loo.c 

ioo.c 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

»0C"0 

GE 

1  GO  | 

97.6 

99.5 

99.7 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

01 

97.6 

99.5 

99.7 

10C.U 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

iuo.r 

100.0 

103*0 

100.0 

100*0 

100.0 

ILO.O 

ico.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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CL 00 AL  CLI HAI0L06 Y  BRANCH  PERCEn1*GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

ISAFC1AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SFRVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RtCORO:  53-62 

MONTH:  MAY  HOURS ILSTI:  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FttI  1 

GE 

1C 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

&E 

1  1/2 

GE 

1  1/9 

GE 

1 

GE 

3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

78.8 

79.5 

80.0 

60.6 

83.7 

80.  7 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

8i.n 

81.0 

8I.0 

81.0 

81.0 

81  .0 

GE 

2CCQQ | 

89.3 

85.3 

85  .8 

86.9 

96*6 

66.6 

86  .8 

86.  8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86  .6 

GE 

lsrool 

69.7 

85.7 

86.2 

86 .8 

86.9 

86.9 

87  .2 

«j.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

8  7  .2 

GE 

14C00I 

85.3 

86.3 

86.8 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

87.  8 

87.8 

87.8 

87.* 

87.8 

87.8 

87.8 

87,8 

87  .6 

GE 

lnOOOl 

£6.6 

87.6 

88.1 

88.7 

88.8 

88.8 

89.1 

69.  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89  .1 

GE 

12C00I 

87.6 

88.6 

89.1 

89*7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

93.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

»c  .1 

GE 

100001 

88.6 

89.6 

90.1 

90.7 

90.9 

90.9 

91.1 

9  1  •  1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

Gt 

90001 

69.6 

89.6 

90.1 

9C.7 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  •  1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

GE 

booo  1 

88.8 

89.9 

90.9 

91. 0 

91.1 

91.1 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91,9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

GE 

FEqqI 

90.2 

91.9 

91.9 

92. S 

92.6 

92.6 

92,9 

92.  9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

9?  .9 

GE 

fcPOOl 

96.2 

97.5 

98.2 

99.0 

99>2 

99.2 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99  .5 

GE 

spool 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

IOq.o 

100. 0 

100.0 

IOQ.O 

lon.o 

100.0 

100.0 

lpo-o 

100.0 

100.3 

GE 

9?00 1 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

lOD.O 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .c 

GE 

nCOC  I 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

103.0 

100.0 

100.0 

iro.c 

10P.0 

100.0 

loo.o 

1CO.O 

100.0 

10C.0 

GE 

3S0CI 

96.7 

96. 0 

98.7 

99* s 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

ioa-o 

130.0 

103.0 

130.0 

100.0 

ica.o 

100.0 

lco.o 

GE 

3POOI 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

2  00.0 

100.0 

200. C 

100.0 

100.0 

loo.o 

200.0 

1C0.0 

100.0 

ICO.O 

or 

25001 

96.7 

98. c 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

IOo.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.c 

100.0 

lCO'O 

bE 

2000  1 

96.7 

98.0 

98.7 

99,5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.  a 

100.0 

10". 0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

leool 

96.7 

98.0 

98-7 

99.5 

99.7 

99.  7 

100.  c 

loo*  0 

IOQ.O 

iac.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ino.Q 

lUD.O 

ico.o 

GE 

15001 

96.7 

98.0 

98  .7 

99.5 

99.7 

99. 7 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

l0"*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

I*  00 1 

96.7 

93.0 

98,7 

99.5 

99.7 

99.  7 

loo  .0 

100.  0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100  .0 

GE 

1C00I 

96.  7 

93.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I  DP.  D 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

100  *0 

GE 

’ool 

96.7 

93*0 

98  .7 

99.5 

99,7 

99.7 

10G*0 

100.  0 

100.0 

mo.o 

103.0 

ICO.  0 

100.0 

lpo.0 

100.0 

100.0 

GE 

8001 

96.7 

98.0 

98  .T 

99.5 

99-7 

99.  7 

100. 0 

too.  0 

100.0 

lno*0 

103.0 

100.0 

100.0 

1P0.Q 

100.0 

100.0 

GE 

70CI 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

100.0 

100 .  0 

100.0 

100.C 

103.0 

200.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100  *0 

liE 

(001 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

ico.o 

GE 

;oot 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

100.0 

100.  0 

100.3 

IOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

GE 

9301 

96.7 

98.0 

98. 7 

99-S 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

loo*  3 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

GE 

3001 

96.7 

98.0 

98.7 

99.5 

99.7 

99,  7 

100.0 

100.  u 

IOQ.O 

100.0 

103.0 

loo.o 

100.0 

iro.o 

100.0 

ICO  *0 

GE 

2001 

96.7 

93.C 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

100.0 

lOO-  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

loc.o 

ICO.O 

GE 

1001 

96.7 

98. C 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

100.0 

103.0 

100.0 

lao.o 

103.0 

100.0 

100.0 

100.  Q 

1G0.0 

too  *0 

GE 

nl 

96.7 

98*0 

98.7 

99.5 

99.7 

99.  7 

loo.o 

100.  Q 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

lno.O 

100*0 

IOC  *0 

total  number  of  observations:  739 


GLOBAL  cU**rOLOG*  BRANCH 

USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  OF  OCCURRENCE  of  ceiling  versus  visibility 
F  ROM  POuRlv  observations 


STATION  NUMBER: 

747340 

STATIC* 

name 

WHITE 

SANDS 

MR  NH 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORD:  53-62 

hay  hours  <l  ST  1 : 

1500-1700 

CEILING 

III  1 

EEC  I  1 

GE 

10 

GC 

6 

Ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  11/2 

I*N  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

G 

NO 

CEIL  1 

7«4.a 

75.7 

76. U 

76.8 

77.3 

77.3 

77.9 

77,9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77,9 

77.9 

77  .9 

GE 

20CQQI 

BI.Q 

82.8 

8  3.0 

83.8 

84.4 

84.4 

84  .9 

84. 9 

84.9 

84.9 

84  .9 

84  .9 

84.9 

04.9 

84.9 

84  .9 

GC 

lsrooi 

8i.T 

8J.N 

»3.7 

84.5 

85.0 

05.0 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

05.5 

85.5 

as  .s 

GE 

I6T00I 

82.5 

84.2 

8  4.5 

85.3 

8  5*8 

ps.e 

66.3 

86.  3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

06.3 

86.3 

86  .3 

GE 

IN  C  OO  1 

83.6 

85.3 

85.5 

66.3 

86.9 

86.9 

87  .4 

07.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67.4 

8  7  .4 

GE 

12000 1 

84.1 

85.8 

86.1 

86.9 

67.4 

67.4 

87.9 

07.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

8  7  .9 

GE 

lOOOOl 

85.1 

86.9 

87.1 

87.9 

88.5 

88.5 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

39  .0 

GE 

9PG0  | 

85.  1 

86.9 

87.! 

87.9 

88*5 

88,  5 

09.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89  ^D 

69  .0 

GE 

8000! 

85.  3 

87.  C 

87.3 

88.1 

88.6 

88.6 

89.1 

89*  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.| 

89  .1 

GE 

70001 

86.9 

88.6 

88.9 

89.7 

90.2 

90.  2 

90.7 

90.  7 

9q.7 

90.7 

90.  7 

90.7 

90.  7 

90.7 

90.7 

90  .7 

GE 

6000| 

93.4 

96.2 

96.6 

97.6 

98.1 

98.  1 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.8 

98.0 

98.8 

98*9 

98.9 

98.9 

98  .9 

GE 

SCOOI 

91.3 

87.2 

97.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

ino.o 

1  00.0 

100.0 

GE 

ASOO! 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98 .7 

99.2 

99.2 

99 .7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

"cool 

94.3 

97.2 

9  7.6 

90.7 

99,2 

99.2 

99,7 

99.  7 

11.7 

49.9 

99.9 

99.9 

100.0 

l  00*  0 

100.0 

100.0 

GE 

35001 

94#  3 

97.2 

97.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99. 7 

99.7 

99.9 

99.9 

?9.9 

100.0 

1C0.0 

100.0 

ICC  .0 

GE 

3000  1 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.9 

99,9 

99.9 

IOo.O 

iCO.O 

100.0 

100.0 

GE 

25  001 

94.3 

97.2 

97.6 

98.7 

99.2 

99. 2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2C00| 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99*  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

>00*0 

iro.o 

100.0 

100.0 

Gt 

leooi 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99.7 

99,  7 

99,7 

99.9 

99*9 

99.9 

100.0 

1P0.0 

100.0 

l00"0 

GE 

1500  i 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.9 

99,9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

1200  f 

94,3 

97.2 

97.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99,9 

99,9 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

GE 

loool 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

gE 

900| 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99,2 

V9.2 

99.7 

99.  7 

99,  7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

iro.0 

100.0 

100.0 

GE 

POO! 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

iro.o 

100.0 

100  .0 

GE 

TOO! 

94.  3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.  f 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

seal 

94,3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99  ,7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

1  ao.n 

100.0 

ICO  .0 

GE 

9001 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

94.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

10G.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

2001 

54.3 

77.2 

9  7  *6 

9»  *7 

99.2 

99.2 

99,7 

99.  7 

99.7 

09.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

94.3 

97.2 

9  7.6 

98 .7 

”•2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

iro.o 

1G0.0 

100.0 

GC 

01 

94.3 

97.2 

97.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO-O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  754 
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CL  OBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VTRSUS  VISIBILITY 

usafetac  FROM  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


station 

NUMBER : 

74734C 

STATION 

NAME : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PE  ° I 00 
MONTH; 

OF  RECORD:  S3-5s.Se- 
r  MAY  HOURSUST»; 

62 

2  8L'P-2o  00 

CEILING 

IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEE  T 

1  10 

6 

5 

4 

3  2  1/2 

2  1  1/2 

1 

1/A  1  3/A 

5/8 

1/2  5/U 

1/A  0 

NO 

CEIL  1 

75.7 

77.4 

77  .8 

78.5 

Y9.0 

79.0 

79.3 

79.  3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79  .3 

&E 

20C00I 

83.2 

84.9 

85.2 

66 . 0 

86.5 

86.5 

86  .8 

86.8 

86.6 

06.8 

06*8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86  .8 

GE 

10000 1 

83.7 

85.4 

85.7 

86.5 

86.9 

e6.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

67.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

e7 .2 

GE 

16C00I 

64.9 

86.6 

86.9 

87.7 

88.2 

68.2 

88.5 

88.5 

88.5 

86.5 

88. 5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88  .s 

GE 

147031 

66.8 

88.5 

88.6 

09.6 

90.0 

90.0 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

9  0  .4 

GE 

120031 

88.6 

90.4 

90.7 

91  .4 

9  1.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

100001 

89.6 

91.6 

91.9 

92.7 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

9  3  .5 

GE 

9COO 1 

89.7 

91.8 

92.1 

42.6 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

91.6 

93.6 

93.6 

93,6 

93.6 

93  .6 

GE 

spool 

9C.A 

92.4 

92.7 

93.5 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94  .2 

GE 

70001 

91.0 

93.0 

.93.3 

94.1 

94.6 

94.6  . 

94  .9 

94.9 

94  •  9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

GE 

60001 

93.9 

96.3 

96.7 

97.5 

90.0 

98.0 

90.3 

98.3 

98,3 

98,3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98  .3 

GE 

Seoul 

94.6 

97.0 

97.5 

90.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.  1 

99.  J 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

*5001 

94.6 

97.0 

9  7.5 

98.3 

98  •  8 

98.8 

99.1 

99.  1 

99,  1 

99.1 

99.1 

99,1 

99,1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

4C00I 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99*  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

&E 

35001 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

3000 1 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99,4 

99.4 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

25001 

95.2 

97.7 

98.1 

98*9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

«9.7 

99.7 

99  .7 

GE 

2700 1 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99. A 

99.  4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000  1 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99. A 

99.4 

99.7 

99.  7 

99,7 

99*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99  .7 

GE 

1500  | 

95.2 

97.7 

98  .1 

98.9 

99.4 

99.4 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.  ? 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

l^QOl 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99,7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

10UOI 

95.2 

97.7 

98  .1 

98.9 

99.4 

49.4 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99  .7 

GE 

9001 

95.2 

97.7 

90.1 

98*9 

99.4 

99.4 

99,7 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,  7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

0OO| 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99. A 

99.4 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

7001 

95.2 

97.7 

90.1 

96.9 

99. A 

99.4 

99.7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

tool 

95. 2 

97.7 

98.1 

98*9 

99. A 

99.4 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

500  1 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99. A 

99,4 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

9  9  .7 

of 

4001 

95.2 

97.7 

96.1 

98.9 

99. A 

99.  A 

99.8 

99.  B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

300  | 

95.2 

97.7 

90.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

ino.o 

100.0 

ioo.c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

95.  ? 

97.7 

9® 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.  8 

99.8 

l'HJ.C 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99.4 

99*  A 

99.6 

99.  0 

99.8 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

01 

95.2 

97.7 

98.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

R9.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  6*3 


L 


i 


.1 


y? 


f 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VtRSL’S  VISIBILITY 

UjAFEtAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SER’VICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

747340 

STATION  NAME 

WHITE 

sands 

NR  NM 

PERIOD 

OF  RECORD :  53 

•55.58* 

6  2 

\ 

1 

MONTH 

MAY 

HOURSILST). 

2100-2300 

1  CEllInG 

VIS1BILIT Y 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

5  reel  i 

't 

1C 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

2 

3/4 

5/e 

1/2 

5/  U 

1/4 

0 

;  no 

CEIL  1 

84,1 

85.0 

85.5 

85.5 

.5.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85 .5 

89,5 

65.5 

85.5 

85.5 

85.5 

8  5  .5 

'!  GC 

200001 

87.8 

88.8 

89.3 

89.3 

09,3 

89.3 

89.3 

89.  3 

89,3 

89*3 

89.3 

89.3 

69.3 

89.3 

69.3 

89  .3 

1  GE 

180001 

87.8 

98.8 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.  3 

89.  3 

89,3 

89.  3 

89.J 

89.3 

89.3 

89.3 

89  .3 

i  GE 

IbCOQ! 

68.9 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

9c. 4 

90.4 

99.4 

90.4 

90.4 

93.4 

9P.4 

9  0  •* 

}  GE 

18000 { 

90.7 

91,7 

9  2,2 

9  2.2 

9  2“  2 

92.2 

92.2 

9  2,2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92,2 

92.2 

92.2 

9  2  .2 

•i  6E 

<20001 

93.3 

94.0 

94.5 

91.5 

94.5 

94.5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

44.5 

94.5 

94  .5 

j  GE 

10000 1 

93.7 

94.6 

95.1 

95.1 

9S.1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

45*1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

90001 

««.o 

95.0 

9  5.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

45,4 

95., 

9s  .4 

•j  GE 

80001 

91.0 

95.0 

9  5,4 

95., 

95-4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

•j  GE 

moot 

99.0 

95.0 

95.4 

95.4 

95.4 

95.9 

95.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

J  CE 

6000  | 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.  5 

98,5 

98.5 

98*5 

98.5 

98.5 

48.5 

98,5 

9  B  .5 

1  GE 

50001 

97.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.  J 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.  J 

99  .3 

;  GE 

85001 

98.4 

99.5 

100.0 

10G.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

lQ3*0 

100. 0 

109.0 

100.0 

100.0 

2  00.0 

100.0 

Joo  .0 

GE 

8000  1 

98.4 

99.5 

100.0 

100.0 

ton.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

109.0 

t  00*  0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

!  GE 

35001 

98.4 

99.5 

100.0 

1D0.U 

100. Q 

1  00.0 

100.0 

100*0 

100.0 

ino.o 

100.0 

ino.o 

100.0 

ICO.O 

ioo.o 

ICO.O 

GE 

30001 

98.4 

99.5 

100.0 

lno*Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.n 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

200  .0 

GE 

25001 

98.4 

99. S 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

>00*0 

100.0 

130.3 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

ioo.o 

ICO  .0 

GE 

20001 

98.4 

99.5 

100.3 

lOO  *3 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

109*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

too  .0 

GE 

lBool 

98.4 

99.5 

100.0 

100. Q 

100.0 

1C0.0 

too.o 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Ioo.o 

100,0 

100.0 

GE 

15001 

98.4 

99.5 

iQQ  *3 

130.0 

103.0 

1  oc.  c 

100.0 

1 00.  0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

1  DO  .  0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

]  bC 

12031 

98** 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00- 0 

100.0 

100.  0 

103.0 

100.0 

100.0 

100,0 

ioo.o 

ICO.O 

100.0 

100.0 

1  GE 

IC00I 

98.4 

99.5 

130»0 

100.  u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Ino.O 

109.0 

100.0 

200.0 

ino.o 

lon.o 

100  .0 

GE 

9001 

98.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

1  30.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

109.0 

100,0 

ioo.o 

ico.o 

100.0 

ICO.O 

GC 

8001 

98.4 

99.5 

100.0 

100. c 

100.0 

1C0.0 

100  .0 

103.0 

1Q0.0 

ico.o 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

ioo.o 

GE 

700  1 

98.4 

99.5 

100.0 

100.0 

>00*9 

1  oc.o 

100.0 

100.  0 

100.0 

ino.o 

10n.0 

ioo.o 

ioo.o 

ico.o 

100.0 

IOC  .0 

GE 

600| 

98,4 

99.5 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

100.3 

loo-o 

130.0 

ico.e 

109.0 

100.0 

100.3 

ino.o 

loo.o 

100.0 

GE 

500( 

98.4 

99.5 

100.0 

1C0.0 

10g.0 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

ioo*o 

100.3 

ico.o 

100.0 

100  .0 

GE 

8001 

98.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

ICO*  3 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

ICO.O 

Jgo.o 

100.0 

GE 

300  1 

98.4 

99.5 

100. Q 

ioo«o 

100.0 

1C0.0 

100.0 

203.0 

100.3 

iro.o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

103.0 

100,0 

6E 

2001 

99.4 

97.5 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

lQC*0 

100.  0 

103.0 

no.o 

ioo.o 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100  ,0 

GE 

1001 

98.4 

99.5 

lOOaO 

100.0 

100.0 

1CC.0 

1QQ.0 

1Q0.  C 

103.0 

lno*o 

10". 0 

100.0 

100.0 

ino.o 

too.o 

100  .0 

GE 

nl 

98.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

1CC.0 

lOO.C 

100.0 

100.0 

100. c 

109.0 

100.0 

100.0 

iro.u 

103.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  615 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFEtAC 

AIR  UFATKR  SERVlCC/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  ObSCRVftTTONS 


STATION 

NUMBER:  74734C 

STAI  ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

HR  NH 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  53-G2 
:  MAv  HOURS (L S T 1 s 

ALL 

CEILING 

IN 

1  GC  GE 

GE 

GE 

GE  GE 

VIS1R1LIT  Y 
GE  G£ 

IN 

SfATUlr  MjLES 

GE  GE  GE 

Ge 

ge  ge 

GE 

GE 

FEET 

1  10  6 

5 

4 

3  2  1/2 

2  1  1/2 

1 

1/1  1  3/1 

S'B 

1/2  S/16 

1/1 

0 

NO 

CEIL  | 

63.2 

61.0 

81.2 

84.5 

a*.  7 

84.7 

84  .8 

84.  8 

84.9 

64.8 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

84,8 

84  .8 

GE 

20C00I 

87.2 

88.3 

88  .5 

88.6 

89.0 

89.0 

89.1 

89.  l 

89.  1 

89*1 

89.1 

89.1 

89.  1 

69.1 

89.1 

89.1 

GE 

laccoi 

87.5 

98.5 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89  .4 

89.4 

89.4 

89,4 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

89.4 

8  9  .4 

GE 

1<>COOI 

88.3 

89.3 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

40.2 

93.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90  .2 

GE 

i*roo| 

89.5 

90.5 

9  0 ,8 

91.1 

91.2 

91.2 

91  .4 

91.4 

91,4 

91.4 

91,4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91  .4 

GE 

120001 

91.1 

92.2 

92.1 

92.8 

92.9 

9j.  9 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

ge 

100001 

92.2 

93.3 

9  3.6 

93.9 

94.0 

94.0 

94  .2 

94.2 

94,2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94  .2 

GE 

9000  I 

92.3 

93.5 

93.7 

91.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.  3 

94.3 

94.3 

94.3 

94,3 

94.3 

94.3 

94.3 

94  .3 

GE 

SCOOI 

92.7 

93.8 

9  1  •  1 

91.4 

94.5 

94.5 

94  .7 

94.  7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94  .7 

GE 

7n00 1 

93.6 

91.8 

95.0 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

9  5  .6 

GE 

Vool 

96.9 

98.2 

98.5 

98.9 

99.1 

99.  1 

99.3 

99.  3 

99. 3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  .3 

GE 

SOCO  | 

97.3 

98.7 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

94,7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

“^ool 

9  Y.  5 

98*8 

99.2 

99.5 

99.7 

99.  7 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

94.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99  *9 

GE 

*0001 

97.5 

98.9 

99.2 

99. 6 

99*8 

99.8 

99.9 

99.  9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

ico.o 

100.0 

IOC  .0 

GE 

I'OOl 

97. S 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  .9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

iao«o 

100.0 

ICO.O 

10c. 0 

ge 

30001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

GE 

2500  1 

57.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99,  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

130.0 

100.0 

100.0 

GE 

20001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99,8 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1J0.0 

ico.o 

GE 

18001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  *9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

130.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

GE 

15001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

1C0.0 

UO'O 

lac  «o 

GE 

12001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001 

97.5 

98.9 

99*2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.  9 

99.9 

49.9 

99.9 

99.9 

130.9 

100.0 

100.0 

100  .□ 

GE 

9301 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99*  8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100  .0 

GE 

«00l 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  ,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

1  30«0 

100.0 

IOC  .0 

GE 

7001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  .9 

99.  9 

99  ,9 

99,9 

99. 9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  o 

GE 

(001 

57.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99  ,9 

99,9 

99l9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500  | 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.  9 

•’9.9 

99.9 

99,9 

99.9 

130.0 

ico.o 

100.0 

IOq.O 

GE 

*001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

IOq.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

&E 

3001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

IOq.O 

100.0 

GE 

2001 

97,5 

98.9 

99.2 

99,6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

no,o 

I00»c 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

GE 

1001 

97.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

PO.O 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

97.5 

98.9 

99.2 

99. fc 

99*8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

lpo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  59^5 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  mourly  observations 

AIR  uEATHCR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

78  739  C 

S  T  AT  I  OK 

1  NAME 

;  WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PERIOD 

OF  RECORO:  54 

-6  2 

MONTH: 

:  JUN 

HOURS  <L  ST  1 : 

0000-0200 

.  ( 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

r- 

IN  1 

l  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Oe 

OE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  10 

b 

S 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

1  86.7 

85.3 

85.3 

85.6 

85.7 

85.  7 

85.7 

85.  7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85  .7 

GE 

200001 

[  86.0 

86.6 

86  .6 

86*9 

87.2 

67.  1 

87.1 

87.  2 

8  7.  1 

87.  1 

87.] 

87.1 

87.2 

87.J 

87.2 

87  .1 

GE 

18CO0I 

1  86.0 

86.6 

86.6 

86.9 

87.1 

87.  1 

87-» 

87.  1 

87. 1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

67.1 

87.1 

G  C 

16C00I 

1  86.3 

86.9 

8  6.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87  .4 

67.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67  .4 

GE 

1  ROOD  I 

1  67.2 

88.0 

88  .0 

88.6 

88.8 

88.  8 

88  .8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88. 8 

88.8 

88.8 

88  .8 

1 

Gr 

I2roo| 

I  88.9 

89.7 

86.7 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

9 0»  4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90  .4 

GE 

100001 

1  90.6 

91.2 

91.2 

91.8 

91.9 

91.9 

9l  *9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

I- 

GE 

9COO|  9-j.N 

91.2 

91.2 

91.8 

91.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91,9 

ql .  9 

9!  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

9  1  .9 

GE 

80001  92.8 

93.3 

93.3 

93.9 

94.1 

94.1 

94 .1 

94.  1 

94.1 

94.1 

96.1 

»6-l 

94.1 

94.1 

94.1 

94  .1 

* 

GE 

70001  98.2 

9S.0 

95.0 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

9S-7 

95  .7 

GE 

61001 

1  97.3 

98.2 

98  .3 

98-9 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  42 

GE 

SCOOl  98.0 

98.9 

.99.1 

99.7 

100.0 

IGO.O 

100-0 

100.  c 

100.0 

mo.o 

100. P 

100.0 

ioo.o 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

i. 

f,E 

6S0PI 

1  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

10C.C 

100.0 

100.0 

loo-o 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

ioo.o 

10c  *o 

GE 

4000  1 

1  99.0 

98.9 

99.1 

99.7 

*oo-o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10P.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

IGO.O 

100.0 

GE 

3500  I 

1  98. c 

98.9 

99.I 

99.7 

100.0 

1CO.O 

100.0 

>00-0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.3 

ino.o 

loo-o 

ico.o 

GE 

ICOOI  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

IOD-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

25001  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

10C.O 

100.0 

100.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130.3 

iro.D 

100.0 

100.0 

UE 

2C00I  98. 0 

98.9 

99.1 

99.7 

103.0 

1  00.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

ton-a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

l800l  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

1  00.0 

ico-o 

100.  G 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

ioo.o 

ico.o 

100  .0 

GE 

15001  98. r 

98.9 

99.1 

99.7 

ICO.O 

1  OD.O 

100.0 

100.  0 

100.0 

1  DO  -  0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

1C0.0 

10P.0 

100.0 

GE 

12001  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

1  00-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo-o 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

ICOOI  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

9001  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

1  DO-  0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

8001  98.0 

98,9 

99.1 

99.7 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

loo-o 

100. c 

10'’. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO  -o 

GE 

7001  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

>00>0 

1  00.0 

100.0 

100.  c 

ioo.o 

100.0 

10P.0 

>00-0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

GE 

6001  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

1  00.0 

100.0 

too-  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

GE 

5031 

|  98# 0 

96.9 

99.1 

99.7 

l  on*  o 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

*t00<| 

1  98.0 

98.9 

99*1 

99.7 

100.0 

1  co.o 

100.0 

>oo-  a 

100.0 

100.0 

10P.C 

100,0 

100.0 

1P0.0 

ioo.o 

ICO.O 

GE 

3001  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

» oo-o 

100.0 

100.3 

1  co.o 

100.0 

100.0 

GE 

2lOl  98.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

1  GO  -0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico-o 

100.0 

100.0 

GE 

100 r  98*0 

98.9 

99.1 

99.7 

IGO.O 

1  co.o 

ioo.o 

103.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

GE 

Cl  98#  0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

loc.o 

1 00.  c 

10C.0 

IOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

total  number  or  observations!  6sa 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  UCAfHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FROM  hourly  observations 


STATION  NUMBER: 

747340 

station  NAME 

:  WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PER  100 

month : 

OF  RCCORO:  53-62 

:  jun  hoursclsti: 

0300-0500 

CEILING 

IN  | 

FEET  | 

1  GE 

1  10 

GE 

6 

U 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GC  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

ecu  I 

1  65.9 

86.3 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86 .9 

86.9 

66.9 

86*9 

86.9 

86*9 

86  .9 

GE 

20C00I  87.  s 

37.9 

88.3 

88.3 

88.5 

88.  5 

68  .5 

88.5 

88.5 

68. 5 

88*5 

88  .5 

88.5 

9a*5 

88*5 

68  .5 

GE 

18COOI  87.5 

07.9 

88  .3 

88*3 

68.5 

88. 5 

88  .5 

88.  5 

86.5 

88.5 

88*5 

88.5 

89.5 

68.5 

68,5 

68  .5 

GE 

Ibrool  87.9 

88.3 

88  .8 

88.6 

88.9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

68.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88. 9 

08  .9 

GE 

180001  89.4 

69.8 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

4o.  4 

90.4 

90. 4 

90.4 

90.4 

90.4 

93.4 

9Q.4 

90  .4 

GE 

12C0CI  91.7 

92.1 

9  2.5 

92.5 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.  7 

92.  7 

92.7 

9?.1 

92.1 

92*7 

92.7 

92.7 

92  .7 

GE 

100001  93.6 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.  6 

94  .6 

94.  6 

94.6 

94.6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94  .6 

GE 

9000  | 

1  93.9 

94.3 

94.7 

94.7 

94.9 

94*  9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

GE 

8000  1 

1  94.6 

95.0 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

»s.s 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95  .5 

GE 

7C00I 

1  95.5 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.5 

»6.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96*5 

96  .5 

GE 

60001 

1  98*6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

50001  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>00*0 

icn.0 

100.  Q 

100.0 

130.0 

1  DO.  0 

100 .0 

GE 

4500 |  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

toe.  a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

loo.o 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

bt 

4CQ0I  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  Q 

loo.o 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

loo.o 

GE 

3500) 

I  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

>00-0 

100.0 

100.0 

100.0 

160.0 

ino.o 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

30001 

i  99.1 

99.5 

99*9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO'C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

25001  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

loo.o 

100.0 

ico.o 

100.0 

ICO  .0 

GE 

20001  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

103.0 

1  co.o 

100.0 

loo*  0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

ico.o 

loo.o 

100.0 

GE 

18031  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

laa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.3 

1  GO.  0 

100.0 

GE 

iSOOl 

1  99.1 

49*5 

9  9.9 

99.9 

100.0 

1  oc.o 

tao.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

103.0 

100.0 

103.0 

100*0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

12001 

1  99.1 

99.5 

9  9.9 

99.9 

100.0 

1G0.0 

100.0 

130*  0 

100.0 

loo.o 

103.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100  ,0 

GE 

lrool 

1  99.1 

99.5 

9  9.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lflO.O 

100. C 

100*0 

100.0 

103*0 

100.0 

100*0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GE 

900| 

99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.c 

100*0 

100.0 

130*0 

100*0 

100.0 

100*3 

GE 

8001 

1  99-  * 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

too*  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100*0 

100.0 

lQO.3 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7031 

1  99.1 

99.5 

99.9 

99*9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  0 

loo*  0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

6001 

99.1 

99. S 

99.9 

99.9 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103*0 

ioo*o 

130.0 

100*0 

100.0 

100*0 

r,C 

500| 

1  99.1 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

IOO.C 

100*0 

1C0.0 

130*0 

100*0 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  weather  service/mac 


STATION  NUMBER:  7A73AC  STATION  NAME:  WHITE  SANO$  MR  NH  PE  p I OD  OF  RECORD:  53-62 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
L'SAFET  AC 

AIR  WE  A  Tt-E  R  sERylCE/HAC 


PERCENTAGE  EReCiUENCY  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  FOURLV  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  JUN  HOURS (L  ST  I  :  09CO-1100 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PEHCENTaGF  FREQUENCY  OF  oCCL’rpENCC  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USATCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERy 1 CE/MAC 


STATION  NUMBe1*!  74734C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  63-6? 

MONTH:  JUN  HOURSILST):  1200-1*00 
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91.0 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.  1 

92.  I 

’2*1 

97.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

9000  | 

*0.0 

91.8 

9  1  .9 

92.1 

92.3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92,3 

’2*3 

92.3 

92-3 

92  .3 

GE 

scoot 

90, S 

’2-3 

92.* 

92.6 

92.8 

92.8 

92,8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.0 

92.8 

92.0 

92  .8 

GE 

71  001 

92.  3 

9  *  ,  1 

94.3 

9*  ,4 

9,. ? 

94.  7 

99.7 

94.  7 

94 . 7 

94,7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94  .7 

GE 

gooqI 

97.3 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  b 

99  .6 

G  F. 

5C00| 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

1  DO.  0 

100,0 

100.0 

100. n 

ino.c 

ion, g 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .0 

GE 

nsooI 

97.7 

99-5 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

loo.o 

100. 0 

100.0 

ICO.O 

lor.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10c  .0 

Gf 

■icaoi 

97.7 

99.5 

99,6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

13D.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

ICO.O 

130.0 

100  .0 

GE 

35001 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

1  CC.O 

100.0 

100.  0 

IOC. 0 

ICO.O 

ion. a 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

30001 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

no.o 

100.0 

loo  -0 

GE 

25001 

57.7 

99.5 

9  9.6 

99.7 

100.0 

ico-o 

100.0 

ioq.o 

100.0 

ino.o 

ion, 3 

100.0 

loo.o 

IOO.C 

100.0 

100.0 

GE 

200  1 

97.7 

99,5 

99.  b 

<(9.7 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.  a 

lOO.O 

100.0 

loo.o 

IOO.C 

100.0 

iro.o 

100.0 

lco-o 

GE 

18001 

97.7 

99.5 

9  9.6 

99.7 

lGO.O 

1CC.D 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

lor.o 

loo.o 

100.3 

100.0 

100.0 

10c  .0 

GE 

1500| 

97.7 

99.5 

99.6 

99.  T 

100.0 

1  CC.O 

100.0 

103. 0 

100.0 

1P0.C 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

loo.o 

ICO.O 

GE 

12001 

97.7 

99.5 

9  9.6 

99.7 

1G0.0 

ICO.O 

100. 0 

ICO.  0 

UO.Q 

100. a 

loo.o 

100.Q 

100.0 

100. 0 

100.0 

ICQ  .0 

GC 

ICOOI 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

1  GO.  0 

100. c 

1  00*  0 

100*0 

I'lO.O 

1QO.0 

100.0 

100.3 

100.0 

loo.o 

ICO  .0 

GC 

900  T 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

ICO.O 

100.0 

ICO.O 

100.0 

ICO.O 

GE 

eunl 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

10P.0 

100.0 

100*0 

103.0 

100.0 

IDO  .0 

r.C 

7001 

97.7 

99.5 

9  9.6 

99.7 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

lro-o 

GE 

600  | 

97.7 

99.5 

9  9.6 

99 .7 

1 00.0 

1  00.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

IQn.O 

loo.o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

503| 

97.7 

99.  S 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  0 

103*3 

no .  0 

100.0 

100.0 

103.0 

ICO.O 

1GO.O 

iro.o 

GE 

4  JJ| 

97.7 

99.5 

9  9  ,6 

99.7 

1  oo#o 

1 00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10n.0 

loo.o 

loa.n 

ICO.O 

100.0 

ICO  .0 

GE 

JOOI 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.3 

ICO.O 

100.0 

300.  Q 

100.0 

100. Q 

100. a 

100.0 

loa.a 

ICO.O 

lor.o 

ICG.O 

GC 

200  | 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

1C0.0 

i  rc.o 

100.0 

100.0 

103.0 

no,o 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

GF 

1001 

97.7 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

1  30*  0 

100  .0 

mo.  n 

100.0 

100.0 

lac.n 

100.0 

loo.o 

iro.o 

100.0 

ICO.O 

GC 

51 

97.7 

99.5 

9  9.6 

99.7 

100.0 

1OC.0 

100.0 

100.0 

103.0 

ino.o 

10^.0 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

100.0 

IDO  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


76  8 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  yEATHER  SCRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VFRSLS  VISIBILITY 
F ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

7*173*1  0 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORO:  53-62 
r  JUN  HOURS (L  ST  1 : 

1SCO-17QC 

CEILING 

IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY 
gE  GE 

IN 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE  GE 

GE 

GE  GE 

GL  GE 

FEE  T 

i 

10 

6 

5 

9 

1  2  !/2 

2  11/2 

1 

l/*» 

1  3/4 

S/8 

1/2  e  / 1 6 

l/*t  u 

NO 

CEIL  1 

73.9 

72.8 

73.3 

73.5 

73.5 

73.  5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

77.  7 

73  .  7 

73.7 

73.7 

7  3.7 

73  .7 

GE 

230001 

74.  1 

76. i 

76  .6 

76.9 

76.9 

76.9 

76  .9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77. G 

77.0 

77. C 

77.0 

77  .0 

ge 

1*0001 

74.1 

76. 1 

76.6 

76.9 

76.9 

76.9 

76  .9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.  C 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77  .C 

GE 

16000) 

74 ,2 

76.2 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.  U 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77  .1 

GE 

10CU0I 

75.4 

77.i* 

77»9 

78.2 

78.2 

78.2 

76.2 

78.  2 

78.2 

78.3 

70.3 

78 . 3 

78.3 

78.3 

78.3 

76  .3 

GE 

12TOOI 

77.2 

79.2 

79.8 

®0.0 

80.0 

gO.  0 

80.0 

80.  0 

80.0 

80.2 

8-'. 2 

40.2 

60.2 

•0.2 

80.2 

ec  .2 

GE 

100001 

78.7 

80.8 

81.3 

81.6 

8  1.6 

01.6 

81  .6 

a  |.  6 

81.6 

81.7 

81.7 

01  .  7 

81.7 

•1.7 

81.7 

ei  .7 

GE 

90001 

7«>.2 

81.3 

8  1  .9 

82.1 

82.1 

82.  1 

82.1 

82.  1 

82.  1 

02.3 

®  ?  •  3 

62.  3 

02.3 

02.3 

82.3 

82.3 

GE 

srool 

80.3 

82.5 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.  3 

83.3 

93.5 

83,5 

83.5 

83. S 

0  J.5 

83.5 

0  3  .5 

GE 

70001 

83.7 

86.0 

86.5 

®6»8 

86.9 

86.  9 

86.9 

86.  9 

66.9 

97.J 

§7.0 

87.0 

87.0 

07.0 

h?.G 

8  7.C 

GE 

erool 

94.6 

97.4 

97.9 

98.3 

98.4 

98.1, 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

94.7 

98.7 

98.7 

48.7 

98.7 

98 

GE 

soool 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

«9  .9 

GE 

15001 

9*5  •  6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  ? 

99.7 

49.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

irooi 

95.6 

90.5 

99.1 

99*5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99. 7 

49.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

3500  1 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99. 6 

99*7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

49.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

30001 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.4 

49  .9 

GE 

2500  | 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.4 

99 . 9 

99 . 9 

09.9 

99.9 

99  .9 

GE 

2C00 1 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99,  7 

99. 7 

99.9 

99.9 

99 . 9 

94.9 

99.9 

99.9 

99., 

bE 

18031 

95.6 

98.5 

99  ,1 

99.5 

99.6 

09.6 

99.7 

99,  7 

99.  7 

99.9 

49,4 

99 . 9 

99.9 

•4  J  9 

99.9 

99  .9 

GE 

15301 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99  #  6 

99,7 

99.  J 

69.7 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

94.9 

99.9 

99  ,9 

6e 

12001 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

94.  6 

99 .7 

99.  7 

99  #  7 

99 ,9 

4  9*9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.4 

99  .9 

GE 

1000 1 

95.6 

98.5 

49.1 

99.5 

99.6 

94.6 

94.7 

99.  7 

99 , 7 

99 , 9 

44.9 

99.9 

99 . 9 

99,9 

94.9 

9  9  .9 

GE 

9001 

95.6 

98.5 

99.| 

99.5 

99.6 

99,6 

94.7 

99.  7 

9  9.7 

99.4 

94,9 

99 . 9 

99 , 9 

49,9 

99.9 

4  9  ,9 

GE 

aool 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99. 7 

99.  7 

99. 7 

49,9 

94.9 

99.4 

99,9 

04.9 

99.9 

99  .9 

GC 

7001 

95.6 

98.5 

99.1 

99 .5 

99.6 

99.6 

94 .7 

99,  7 

99. 7 

49.4 

99.9 

99 . 9 

49.9 

99. 9 

49,9 

94  .9 

GE 

630| 

95.6 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

94.7 

9%.  7 

99. 7 

49.9 

4«-  4 

99 .9 

99 .9 

49.9 

99,9 

99  .9 

GE 

rool 

95.6 

98.5 

94.1 

99*5 

44.6 

49.6 

94.7 

99.  7 

99.  7 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99,9 

99,9 

4  9  .4 

GC 

9301 

95.6 

98.5 

44.1 

49. S 

94.6 

44.  t 

64.7 

99.  7 

99.  7 

49.9 

99,9 

99.9 

49.4 

99,9 

99,9 

99  ,9 

t»F 

300  1 

95. 6 

98.5 

99.1 

49.5 

44.6 

94.6 

94.7 

49.  7 

99.  j 

94 . 4 

9  9,9 

99.9 

94 . 9 

44.9 

99,9 

99  ,9 

GC 

2001 

95.6 

98.5 

99.1 

49.5 

44.6 

49.6 

44.7 

•V.  7 

9  9.7 

44 .4 

99.9 

49.  v 

94.4 

99.9 

99.9 

94  .9 

GC 

1031 

95.6 

98*5 

44.1 

44.5 

44.6 

49.6 

44.7 

94.  7 

99, 1 

•  4 , 9 

99,4 

99.9 

44  ,4 

94.4 

lLO.O 

100.0 

GC 

"1 

95.6 

98.5 

44.1 

44. s 

44,6 

4»4.  A 

99 . 7 

99.  7 

99. 7 

49.9 

94,9 

49.4 

49,4 

99.4 

100. 0 

iro  %G 

*56 


TOT  |L  *L*t{*  Of  OBU  OVATIONS  I 


MICROCOPY  RESOLUTION  TEST  CHART 

NATIONAL  BUREAU  of  STANDARDS- I963-A 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  UCATHCR  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
f ROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  7A73H0  STATION  NAME:  UNITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECOPO:  53-55,50-62 

MONTH.  JL'N  HOURS (L  ST  I  s  10CO-2OCO 

CEILING . * .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GC 

6 

GE 

S 

GC 

A 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

6C 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/A 

GE 

1 

GE 

3/A 

GC 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/A 

G 1 

0 

NO 

ecu  1 

70.3 

71.2 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71  .9 

GE 

200031 

73.3 

7A.3 

7  A  .8 

7s  .0 

75.1 

75. 1 

75.3 

75.  3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

18000 | 

73.8 

7A.8 

75.3 

75.  A 

75.6 

75.6 

75.8 

75.0 

75.8 

75.0 

75.0 

75.6 

75.0 

75.0 

7S.8 

75  .0 

ge 

lfcCOOl 

7*1. 0 

75,0 

75.9 

75.6 

75.8 

75.  8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

1*000) 

75. A 

76.  A 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77  .A 

77.  A 

77. A 

77. A 

77. A 

77  .A 

77. A 

77. A 

77. A 

7  7  .A 

GE 

120001 

76,9 

77.9 

78.A 

78.5 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.8 

78.8 

70.8 

78.0 

78.0 

70.0 

70.0 

GE 

100001 

79.6 

80. B 

81.3 

81.6 

8l.7 

•  1*7 

81.9 

81.9 

01.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81  .9 

GC 

9C00  1 

79.  8 

80.9 

81.  A 

81.7 

81.9 

81.9 

82.1 

02«  1 

82.1 

82.  I 

0  ?  •  1 

82.1 

02.1 

02.1 

82.1 

82.1 

GE 

8000  1 

81. A 

82.6 

83.0 

83  .A 

83.5 

83.  5 

63.7 

83.7 

83.7 

03.7 

0J.7 

83*7 

83.7 

83.7 

03.7 

03  .7 

GE 

/C  00 1 

•  a.  5 

85.9 

•  6.6 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

8  7.2 

•  7.2 

87.2 

07.2 

87.2 

07.2 

07.2 

07*7 

0  7  .2 

GE 

80031 

93.5 

95.6 

96.J 

9*. 9 

97.6 

97.6 

98.2 

90.2 

98.2 

90.2 

98.2 

96. A 

98. A 

98.9 

90. A 

98  .A 

GE 

scool 

9A.3 

97,1 

97.9 

9B.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

1C0.0 

IOC.O 

GC 

*500 1 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

89-8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

*0001 

yA.  3 

97.1 

9  7.9 

98. 5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

3500 1 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>00.0 

100.0 

GE 

3COOI 

9A.3 

97.1 

97.9 

98  .5 

99.2 

99*2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10c  .0 

GE 

25001 

9A.3 

V7.1 

9  7.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

100.0 

lob.o 

100.0 

ico.o 

100.0 

GE 

20001 

9A.3 

97.1 

9  7.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.0 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

l8o0l 

VA.S 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.0 

99.8 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

15031 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.s 

99*2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GC 

12001 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99»  8 

99.8 

99.0 

99.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001 

9A.3 

97.1 

9  7.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.0 

99.0 

99.8 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

*001 

oA.  3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

8001 

9A.3 

97.1 

,97.9 

98  «S 

99.2 

99,2  . 

99.0 

99.8 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

ico.o 

GE 

7001 

9  A  *  3 

97.1 

9  7.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99*8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

ico*o 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

GC 

(COl 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.0 

99.8 

99.8 

99  •  8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>00*0 

100  .0 

GC 

500  | 

9A.3 

97.1 

97.9 

98. 5 

99.2 

99.2 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

*00| 

9A.3 

97.1 

97*9 

98  .S 

99.2 

99.2 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

100.0 

1 03.0 

100.0 

loo.o 

100  .0 

GE 

3001 

9A.S 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99*  2 

99.8 

99.  8 

99.0 

99.8 

99.0 

100.  J 

100.0 

100.0 

100,0 

100  .0 

GC 

703  1 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99,0 

99.  8 

99.6 

99.0 

99.0 

100.0 

100*0 

ioo*o 

100,0 

ICO.O 

GE 

I00| 

9A.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.0 

99.  8 

99.0 

99.8 

88.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100  «o 

GE 

01 

98.3 

97.1 

97.9 

98.5 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

total  number  of  observations!  619 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

from  hourly  observations 


> 


STATION  NUMBER:  7*73*0  STATION  NAPE  S  WHITE  SANDS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-5§vS8-62 

MONT*:  jUN  HOURS *L sr »:  2100*2300 

CEILING  VISIBILITY*™  STATUTE  MILES 


IN  | 

rect  t 

GE 

10 

GE 

6 

ge 

5 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/9 

GE 

1 

GE 

3/9 

GE 

S/0 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/N 

GE 

0 

NO 

CEU  1 

7*. 

9 

83*3 

80.3 

80.3 

80.9 

00.9 

80.9 

80,9 

80.9 

,0., 

80.9 

80.9 

80.9 

00.9 

80.9 

Be. 9 

GE 

20CQ0I 

SO 

8  1.8 

8  1.8 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

02.3 

»2.3 

82*3 

82.3 

62.3 

82.3 

GE 

1BC00I 

•c 

81.9 

8l  *9 

81.9 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

02.5 

02.5 

82.5 

02.5 

62*5 

82.5 

GE 

16C0SI 

SO 

81.9 

81  .9 

»j.» 

82*5 

«2.5 

82. S 

82.5 

82.5 

02.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.  S 

6  2  .5 

GE 

1*0001 

81 

82.8 

8  2.8 

82.8 

83.5 

83.5 

83.5 

■  1.  s 

83.5 

03.5 

03. S 

83.5 

83.5 

8  3 .5 

83.  S 

8  3.5 

GE 

120001 

82 

83.7 

83.7 

83.7 

8*.* 

8*.  9 

8*.* 

89.9 

09.9 

89.4 

09.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89  .9 

GE 

lOCOOl 

83 

95.2 

8  5.2 

85.2 

85.9 

85.9 

•5.9 

85.9 

85.9 

85.9 

•  05.9 

05.9 

05.9 

85.9 

85.9 

8  5  .9 

GE 

90001 

83 

IS. 2 

85  #2 

•5.2 

.*•* 

85.  9 

85.9 

05.9 

85.9 

85.9 

05.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85  .9 

GE 

aooal 

8* 

85.9 

85.9 

06.6 

86,6 

*6*6 

•  6.  6 

86.6 

86.6 

06.6 

•6.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86  .6 

r,t 

7000  1 

•  7 

88. 9 

88.9 

88.9 

09.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

09.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

6000  | 

95 

97.1 

97.1 

*7.1 

98.0 

90.0 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

»».0 

98.0 

?g.O 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

scoot 

96 

91., 

98.6 

**.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  t 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

*SOO| 

96 

98.7 

9  8.9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

GE 

*0001 

96 

98.7 

9  8.9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

ioo.o 

100.0 

GE 

3530 1 

96 

98.7 

98.9 

**.» 

100.0 

1  CO.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

103.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 1 

»p 

9**7 

98.9 

*9.1 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. n 

100.0 

103.0 

100. a 

100.0 

100.0 

GE 

2S00| 

96 

98.7 

98.9 

**.l 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

iro.o 

GE 

2-OOt 

96 

98.7 

9  8.9 

»«.l 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

18001 

96 

9P.7 

98.9 

**.» 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

15001 

96 

90.7 

98.9 

99.1 

100.0 

loo.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

103*0 

iro.Q 

100.0 

100.0 

GE 

12001 

96 

9*. 7 

98.9 

*».i 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1C00I 

96 

98.7 

98.9 

99.1 

100.0 

loo.c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

iro.o 

100.0 

100.0 

fiE 

9001 

96 

90.7 

98.9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

POO  | 

96 

91.7 

98  .9 

99.1 

ioc*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

10G.0 

GE 

730| 

96 

9».7 

98*9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

soot 

96 

90.7 

98.9 

*9.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

103.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

soot 

96 

90.7 

98.9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

*00| 

96 

91.7 

98.9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

GC 

Jool 

96 

,8"  7 

99.1 

100.0 

100.0 

1  00*0 

100*0 

100.0 

1*0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100*0 

GE 

2001 

96 

90.7 

90  9 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Hqi  0 

too.o 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

100*0 

GE 

1001 

96 

6 

90.7 

98.9 

99.1 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

loo.o 

1H0.0 

100.0 

100  *0 

GE 

01 

96*6 

90.7 

90.9 

99.1 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

109.0 

1*0.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100  *0 

GLOBAL  CLIHMOLOGv  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

«IR  NcAThER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

70  730  C 

STATION  NAME: 

WHITE 

SANDS 

MR  NH 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORO:  Sj-62 
:  JUN  HOURS ILST 1 j 

ALL 

CEILING 

IN  1 

FEE  T  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  M  jLES 

GE  GE  GE 

1  1/9  I  3/9 

c/e 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

81.3 

02.0 

02.6 

82,7 

.2.* 

a2.* 

02.9 

02.9 

82.9 

82.9 

02.9 

02.9 

82.9 

82.9 

62.9 

82.9 

G£ 

20000 1 

03.7 

00.8 

05.1 

05.2 

85.3 

05.3 

85.9 

05  a  0 

05.9 

85 .9 

05.0 

05.0 

85.9 

es.9 

85.9 

85  .9 

GE 

IBOOOI 

03.0 

00.9 

85.1 

85.3 

85.6 

85.9 

85.5 

05.5 

05.5 

85. 5 

85.5 

85*5 

05.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

16 COO  1 

0  0.0 

85.1 

05.3 

85.  S 

8  S.  6 

85.6 

05.7 

85.  7 

05.  7 

85.7 

85.7 

05.7 

85.7 

05.7 

85.7 

05  .7 

GE 

1*0001 

05.3 

86.0 

06.7 

86.8 

07.0 

87.0 

87.0 

87.0 

07.0 

07.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

07  .1 

GE 

120001 

86.6 

07.0 

80.0 

08.2 

80.3 

80.3 

80.9 

aa«* 

08.9 

80.9 

88.9 

88.9 

88.0 

88.0 

88.9 

88  .9 

GE 

10000 1 

0  0.0 

89.7 

89,9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.  3 

90.3 

90.9 

*n.» 

90.9 

90.9 

00.9 

90.9 

90.9 

GE 

VCOOI 

ea.T 

09.9 

9  0.2 

90.0 

90.6 

9o«  8 

93.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

9Q.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

GE 

ecooi 

a  *.t 

9q.9 

9  1.2 

*i.* 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

01.6 

*1.6 

*1.6 

GE 

TC-00  1 

*l.* 

92.7 

93.0 

*3.2 

9  3*9 

*3.  * 

93.9 

93.9 

93.9 

93.5 

9  7.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

9  3.5 

GE 

‘pool 

96.7 

98.1 

9  0  .5 

90.7 

99.0 

*9.0 

99#| 

99.  1 

99*  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

**.i 

GE 

50001 

97.2 

90.9 

9  9.2 

99.5 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

*5oOl 

*2.3 

90*9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

*nool 

97.3 

90.9 

99,3 

99. 6 

**.8 

99.0 

99  .9 

99,9 

99.9 

loo-o 

109.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

ICO  .0 

GE 

1500 1 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99»  9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo-o 

1P0.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000  1 

*7.3 

98.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

109.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

25001 

*7.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99,0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2COOI 

97.3 

90.9 

99.3 

99*6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

190.0 

109.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

GE 

laool 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99,0 

99*9 

99,9 

99.9 

100.0 

109.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

GE 

15001 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo-o 

100.0 

GE 

12001 

97.3 

90,9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

GE 

1C00I 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

109.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

*001 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

**.  e 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

IOO.O 

100.G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

»00l 

97.3 

98.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7001 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99,9 

99.9 

99,9 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.9 

100.0 

100.0 

IOO.O 

GE 

6001 

*7.3 

90,9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

109.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

soil 

*7.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

109.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

ico.o 

GE 

*00l 

97.3 

90,9 

99.3 

99.6 

99,0 

»».* 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

109.0 

10o>0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

97.3 

90.9 

99,3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

10^.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10o«0 

100.0 

GE 

2001 

97.3 

90.9 

99.3 

99,6 

99.0 

99.0 

99  .9 

99.9 

99.9 

no.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

97.3 

90*9 

99.3 

99.6 

99*0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

10". 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

31 

97.3 

90.9 

99.3 

99.6 

99.0 

99.  8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

109.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS t  56 39 


* 
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USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ATr  HEATHER  SERVICE/MAC 
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69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

6V.0 

69.0 

6v0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69  nO 

GE 

19000 |  71.3 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.  V 

71. V 

71.9 

71.9 

71.9 

7  1  .V 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71  .9 

GC 

12P00I  77. S 

70*  1 

78.1 

70.  i 

70.1 

70.  1 

78.1 

70.  I 

78.1 

70.1 

78*1 

78.1 

78.1 

78.1 

70.1 

70  *1 

GE 

100001  01.9 

82.6 

02.6 

02.6 

02*6 

02.6 

02.6 

82.6 

02.6 

02.6 

e?*6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

02.6 

GC 

»C00l  03.9 

09.1 

09.1 

a«.l 

89.1 

89.1 

OV.l 

09.  1 

09.1 

89*1 

OV.l 

89.1 

69.1 

09.1 

09.1 

09  .1 

GC 

00001  09.2 

99.9 

0  9.9 

09.9 

09.9 

09.9 

09.9 

89.9 

09.9 

09.9 

09*9 

09.? 

dv.v 

09.9 

89.9 

09  .9 

GC 

70001  06.9 

87.1 

07.1 

07.1 

07.1 

07.1 

07.1 

07.  1 

07.1 

07.1 

07.1 

07.1 

87.1 

Pfi 

07.1 

87  .1 

GC 

60001  VS. 7 

Vt.7 

»6*7 

V6.7 

97.0 

V7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

V7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

GC 

srool 

1  V7.0 

98.0 

98.0 

90.0 

VV.2 

VV.2 

99.2 

99.2 

99.2 

VV.2 

99.2 

99.2 

99.2 

W.2 

99.2 

99  .2 

GE 

9500 1 

1  V9.1 

99. C 

99.  Q 

vv.o 

99.5 

VV.  5 

99.5 

VV.S 

VV.S 

99.  * 

VV.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GC 

9000  | 

|  98.2 

99.2 

99.2 

VV.2 

VV.6 

99.6 

99.6 

99.0 

99.6 

99.6 

VV.6 

99.0 

VV.6 

99*6 

99.6 

99  .6 

GC 

3S0nl 

1  VO.  J 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

VV.t 

99.6 

99.6 

99.6 

W.6 

VV.6 

GC 

3000 1 

1  VB.2 

99.2 

VV.2 

YV.Z 

V9.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

VV.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GC 

250q  | 

1  V0.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GC 

2003 1  98.2 

99.2 

99.2 

99.6 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

GC 

19001 

98*2 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

1qo>o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

103.0 

100.0 

100.0 

GC 

1S00I 

90.2 

»«.2 

VV.2 

VV* 

100.0 

ioo.o 

200.0 

100.  0 

>03*  a 

iro.o 

100.0 

1 00.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100*G 

GC 

1700 1 

98.2 

99.2 

99.2 

99.6 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo»o 

130.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

1000 1 

90.2 

99.2 

VV.2 

99.6 

100.0 

1C0.0 

100.0 

ioo.o 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

iro.o 

100.0 

ioo*o 

GC 

900  1 

90.2 

99.2 

99.2 

99.6 

lOg.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>oo*o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GC 

9001 

9§#2 

w.2 

V,.2 

99.6 

200.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0 

100*0 

GC 

7331 

90.2 

99.2 

99.2 

VV  .6 

100.0 

ICO.O 

IOO.O 

100.0 

100.0 

100*0 

lOfi.3 

100*0 

130.0 

130.0 

ioo.o 

100*0 

GC 

6001 

90.2 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100*0 

100*0 

100*0 

100.0 

100*0 

GC 

S00| 

1  90.2 

99.2 

99.2 

99.6 

ICQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1QH.0 

100*0 

100*0 

ino.o 

100*0 

100*0 

GC 

900  1 

90.2 

VV.2 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

lOO'O 

100.0 

100.0 

100,0 

ioo.o 

100.0 

100*0 

100*0 

100*0 

100  *0 

bl 

3001 

90.2 

99.2 

VV  *2 

vv.fc 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

110*0 

10?. 0 

100.0 

100*3 

ioo.o 

100*0 

100  .0 

GC 

2031 

90.2 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

1  QO.C 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>00.0 

100.0 

100*0 

ioo.o 

100.0 

100*0 

GE 

tool 

i  98.2 

99.2 

VV.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

100.0 

IOO.O 

100.0 

100*0 

ICO.O 

ICO.O 

100*0 

GC 

ol 

V0. 2 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

>00*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

lao.c 

ino.o 

100*0 

100*0 

iotal  number  of  observations:  T2v 


GLOBAL  CLIMAT0L06V  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

L’SAFET AC  F RON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SCRVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  7A73AC  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOO  Of  RECORO:  53-6? 

MONTH:  JUL  HOURsILSTI:  0300-0500 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FECI  1 

GE 

ID 

GE 

6 

GC 

5 

GE 

A 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/A 

GE 

1 

GE 

3/A 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/A 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

69.o 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.  7 

69.7 

69  •  7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69  ,7 

GE 

20000 1 

73.9 

71.5 

71.5 

71  .5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71  .5 

GE 

ISCOOl 

70,9 

»i-s 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.5 

71.5 

7I.S 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

n.s 

GE 

16C00 1 

71.8 

72. A 

72  .A 

72  .• 

72.5 

72.* 

72. A 

72.  A 

72. A 

72. A 

72. A 

72. A 

72. A 

72. A 

72.  A 

72. A 

6E 

l*P00l 

75.8 

76. A 

76  .A 

76  .A 

76. A 

76.  A 

7*.* 

!*•* 

76.  A 

76  .A 

76. A 

76  .A 

76  .A 

76  .A 

76.A 

76  ,A 

GE 

12000 1 

61.1 

81.7 

81.7 

81.7 

61.7 

•  1.7 

•  1.7 

81.7 

81.7 

•  1.7 

•  1.7 

01.7 

81.7 

01.7 

81.7 

81.7 

GE 

tocool 

86.0 

86.7 

66.7 

86.7 

86.7 

66.7 

•  6.7 

66.  7 

66.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86-7 

■  6  .7 

GE 

9COO 1 

66.7 

07.3 

•  7.3 

•  7.3 

87.3 

67.3 

•  7.3 

87.3 

07.3 

•  7.3 

•  7.3 

87.3 

07.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

•000 1 

87.? 

I7.« 

67.6 

87.8 

67.6 

87,8 

•  ?«• 

87*8 

67.8 

B7.« 

•  7.« 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

8?  .8 

GE 

rcool 

89.9 

9n.5 

•  0.5 

90.5 

90.5 

90.5 

•0.5 

90.5 

*0.5 

90.5 

90.5 

90.5 

*0.5 

90.5 

90.5 

9o,5 

GE 

6G00| 

9  A  •  8 

95.5 

95.5 

•5.5 

*5.5 

*5.5 

95.5 

95.5 

*5.5 

95.5 

95.5 

*5.5 

*5.5 

95. 5 

95.5 

95.5 

GE 

50001 

97.0 

*7.* 

•  7.* 

•7.« 

97.6 

97.6 

*7  *S 

97.0 

*7  • » 

97.0 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

»7.» 

*  7 .» 

GE 

•5001 

97. A 

•  ».2 

98.2 

98.2 

*3.2 

••«  2 

*1-1 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

*•.2 

GE 

•  0001 

97.7 

98. A 

98.7 

98.7 

98.7 

•a.  7 

98.7 

98.7 

*».7 

98.7 

98.7 

90.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

Gt 

35001 

*7.7 

98. A 

98.7 

•a. 7 

•  •  .  7 

*».7 

98.7 

«•.  7 

90.7 

*».? 

90.7 

*•.7 

?».7 

90.7 

98.7 

98  .7 

GE 

30001 

97.7 

98* A 

90.7 

98.7 

98.7 

96.7 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.0 

98.8 

98.0 

98.8 

98.0 

*«.* 

GE 

25001 

98.1 

»».i 

99. A 

**.* 

99. A 

*».* 

99.5 

99.5 

**.5 

99.5 

**.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

GE 

20001 

98.  | 

•*.i 

9  9  .A 

99. A 

99. A 

99.  A 

•*.5 

**.5 

**.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.  S 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

l«00l 

98.1 

•*.i 

99. A 

99. A 

99  .A 

99.  A 

99.5 

99.5 

99.5 

**.5 

**.5 

**.5 

**.s 

99.5 

99,5 

99.5 

GE 

15001 

•■•  i 

99.1 

»•.• 

99.  A 

99.A 

99.  A 

99.5 

»».s 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

»*.s 

»».S 

**.5 

99. S 

GE 

12001 

98. A 

99.5 

•  ».7 

♦••7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.  9 

99.9 

**.* 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

ICOOl 

98. A 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

**.7 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

•  001 

98  •  A 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

*».» 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

800  \ 

98. A 

99.5 

99.7 

99.7 

*».7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

**.* 

99.9 

**.» 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

iod 

98.  a 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99*9 

GE 

t  JDl 

98. A 

99.5 

•  •.7 

99.7 

•  *.7 

99.7 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

at 

Sool 

90. A 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

»*,* 

99,9 

**.* 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

ioo*o 

1C0.0 

100.0 

GE 

•  001 

98.  A 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

**•* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3031 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

2001 

98. A 

••.5 

99.7 

»».7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.3 

100.0 

100,0 

too  .0 

at 

1001 

9§.  A 

99.5 

99.7 

99.7 

•  •.7 

99.7 

59*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100  .0 

6  € 

01 

98. A 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .9 

99.9 

99,9 

99.9 

**.* 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

IC0.0 

772 


TOTAL  NUMBLR  OF  OBSERVATIONS  I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  POORLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
U<AF£tAC 

AIR  HEATKER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER*  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NM  ‘pERlOO  OF  RECORD'S  $3-6? 

MONTH  r  JUL  HOURS <1 $71 :  0600-00 QC 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MHgS 


IN  | 

FEET  | 

GC 

10 

GC 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GC 

1  1/2 

GC 

1  1/9 

GC 

1 

GE 

3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GC 

6/16 

GC 

1/9 

GE 

0 

UA 

CEIL  * 

?c.  ? 

11.1 

1».I 

71  .A 

71  .8 

71*8 

7l.» 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71  .8 

GC 

200001 

75.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

77.2 

76.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79  .2 

GE 

1(0001 

75.3 

79.9 

79.9 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

76. S 

»6.5 

79.5 

79.5 

79  .5 

GE 

16C00I 

73.7 

7,. 9 

76.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

7S«o 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

r5 .0 

GE 

16C0BI 

78.9 

79.6 

7  9.6 

79.7 

»»•» 

79*  ? 

79.7 

79.7 

77.7 

79.7 

79.7 

79.7 

77.7 

79.7 

79.7 

79  .7 

GE 

12C00I 

82.5 

93.7 

83.7 

83.8 

83*8 

83.8 

*3.« 

•  3.( 

*3.8 

83.8 

81.8 

83.8 

83.8 

83.8 

63.8 

83  .8 

GE 

100001 

88.8 

90.1 

90.1 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.  3 

90.3 

90.3 

♦  0.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GC 

’cool 

»».T 

90.  9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

71.2 

91.2 

71.2 

71.2 

91.2 

91.2 

91.2 

•1.2 

91.2 

91  .2 

GE 

•  0001 

90.3 

91.6 

9  t.6 

91.8 

91*8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

9|.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91  .8 

GE 

7000 1 

91. • 

93.5 

93.5 

93.8 

93.0 

93.* 

73.* 

yl.l 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

&C 

60001 

99.6 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

76.6 

*6-6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

GE 

kOOOl 

95.2 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

77.1 

97.1 

77.1 

97.1 

77.1 

97.1 

77.1 

7,.l 

«7.1 

97  .1 

GE 

65001 

95.9 

97.6 

97. • 

97.8 

97. » 

97.* 

97.8 

77. » 

77. » 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

9  7.8 

GE 

6C00I 

96.  9 

90.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

9«-7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

GE 

35001 

96.9 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98*9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

GE 

30001 

96.9 

98.6 

98.6 

90.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

76.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

25001 

96.9 

*••7 

9*. 7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

77,1 

99.1 

99.1 

99.1 

77.1 

77.1 

99  .1 

GE 

2C00I 

97.3 

99.1 

99.1 

*7.6 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

96.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

1*00) 

97.3 

99.1 

99.1 

79.6 

99. * 

77.  i 

99.5 

99.5 

79. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

15001 

97.3 

99.1 

99.1 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

77.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

12001 

97.3 

99.1 

99.1 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

77.S 

99.5 

99.5 

97. S 

99.5 

GE 

10001 

97.3 

99.1 

77.1 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

6001 

97.3 

99.J 

77.1 

99.9 

99.5 

79.  s 

77.5 

*♦•* 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

Gt 

8001 

97.3 

99.1 

99.1 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GC 

7001 

97.3 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

»7.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

6001 

97.3 

99.2 

•  9.6 

99.6 

M.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

77.7 

77.7 

GE 

500) 

97.3 

99.2 

99.9 

99.6 

99.7 

7*.  j 

•7.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GC 

600) 

97.3 

99.2 

99.9 

99.6 

99.7 

99.  7 

77,7 

99.7 

♦7.7 

99*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GE 

3001 

97.  J 

99.9 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  0 

103.0 

100. c 

10<3.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

2001 

97.3 

99.9 

99. S 

99.9 

100.0 

1  00*0 

I0C.0 

100.0 

100.0 

190.0 

100.0 

100.0 

lOQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

1001 

97.3 

99.9 

99 

99*9 

100.0 

1CC.0 

100.0 

100.0 

130*0 

190.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1*0.0 

100.0 

>00*0 

GE 

ol 

9T.3 

99.9 

99.5 

99.9 

100.0 

lOo.g 

kOO.O 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

■oo*o 

100.0 

100.0 

ICO  4) 

TOR 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS * 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRCQUcNCV  Of  OCCLRREnCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCIAC  ERON  HOURLY  OaStRVATTONS 

ajr  weather  servicc/hac 


STATION  NUMBER: 

79 739 C 

S  T  AT  106 

MHIfE 

SANOS 

NR  NM 

PER100 

or  RCCOROs  S3 

-6? 

month 

:  JUL 

HOURS (L  ST  1 : 

o’oc-1100 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  HfLCS 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

fEET  | 

10 

6 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/9 

1 

1/9 

5/8 

1/2 

5/16 

1/9 

0 

NO 

CEIL  | 

79,2 

79.6 

76.6 

79.8 

7  6.8 

79.8 

79.8 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.0 

79.8 

79.8 

79.0 

79  .8 

GE 

200001 

77*9 

78. 2 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

70.5 

78.5 

70.5 

78.5 

78.5 

78  .5 

GE 

lioooi 

78.2 

78.6 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

78.8 

78.9 

78.9 

70.9 

78.5 

78.9 

7  0  .9 

GE 

160001 

78.2 

78.6 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78,9 

70.9 

78.8 

78  .9 

GE 

19CQ0| 

83.7 

89.1 

89  .1 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

09.9 

09.9 

89.9 

09.9 

89,9 

89  #9 

GE 

120001 

87.2 

87.5 

87.5 

87.8 

87,8 

67.8 

87*8 

87.8 

•  7.8 

87.8 

87.0 

87.0 

07.8 

07.8 

87.8 

8  7  .0 

GE 

10000 | 

91.5 

91.9 

91.9 

92.1 

62.1 

92.  1 

92.1 

82.  1 

92.1 

*2*1 

92. 1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92  .1 

GE 

90001 

92.0 

92.9 

92.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

82.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

GE 

80001 

92.2 

9j.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

82.9 

92.9 

92.9 

92*9 

92.9 

92  .9 

GE 

7C00I 

92.  T 

93.9 

9  3.9 

*3.6 

8  J.t 

83.8 

93.6 

83.6 

93.6 

93.6 

83.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

9  3  .6 

GE 

6f00l 

9S.0 

95.7 

95. 7 

95.9 

65.6 

95.9 

95.9 

95. 9 

85.8 

95.9 

95. 9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

GE 

SCOOI 

96.2 

96.8 

96.8 

87.1 

87.1 

97.1 

97.1 

87.  1 

87.1 

97.1 

»7.1 

97.1 

97.1 

87.1 

97.1 

97  .1 

GE 

osonl 

96.6 

97.2 

9  7.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97. S 

97.5 

97.5 

97.5 

87.5 

97.5 

97.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

•  root 

96.9 

97.6 

97.6 

97.8 

»7-a 

67.8 

97.8 

87.8 

97.0 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

9  7.0 

GE 

3500  | 

9T.1 

97.7 

97.7 

98  .0 

98.1 

88. 1 

98.1 

90.  1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98  .1 

30001 

9T.I 

97.7 

97.7 

98.0 

88.1 

98.1 

90.1 

90.  1 

88.1 

88.1 

8  8 . 1 

98 . 1 

98.1 

98.1 

98.1 

98  .1 

GE 

25001 

97.2 

97.8 

9  7.8 

98.1 

98. 2 

98.2 

90.2 

88.2 

98.2 

98.2 

99.2 

90.2 

90.2 

88.2 

88.2 

98  .2 

GE 

2000 1 

97.8 

9a. 5 

98.5 

n-7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.  9 

98.9 

98.9 

99.9 

98.9 

90,9 

90.0 

98.9 

98  ,9 

GE 

laool 

97. a 

98.5 

98.5 

98.7 

88.8 

98.9 

98-9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90  .9 

GE 

15001 

98.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .2 

88,  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

12001 

98.2 

98.9 

99.0 

99.2 

»8.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99*9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

1COOI 

98.2 

98.9 

99.J 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

88.8 

99  .9 

GE 

9001 

98.2 

98.9 

99. G 

99. 2 

99.6 

98.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,6 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

aool 

98.2 

98.9 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99  .4 

99.  9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

7001 

98.2 

98.9 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

»*.* 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

tool 

99.2 

98.9 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

5  JO  1 

98.  3 

99.1 

99.2 

86 . 5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

9001 

98.3 

98.1 

99.2 

99.5 

99.6 

88.6 

99*6 

88*6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99  .6 

Ot 

3001 

90.6 

99. S 

99.6 

99.9 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ire.o 

GE 

2001 

98.6 

99.5 

99.6 

99.9 

loo'O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

104.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

98,8 

99.5 

99  »6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lea.  0 

100.0 

100.0 

lor.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

31 

98. 6 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.3 

100.0 

1CO.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  786 


global  climatology  branch  PERCENT  age  frequency  OF  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SER V I CE/H AC 

STATION  NUMBER:  76736C  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-6? 

MONTH:  JUL  HOURS ILST  I  :  1200-1600 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTt  M jLE S 


I" 

rttr 

GC 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GC 

3 

GC 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GC 

1  1/6 

GE 

1 

GE 

3/6 

Be 

s'» 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL 

69.5 

69.9 

69.9 

64.4 

6  n  •  9 

66*9 

6%  .9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

6  6  .9 

GE 

20000 

71.7 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.  1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

1SCOO 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.  7 

72.7 

72.7 

73-7 

72.7 

72.7 

72.7 

72  .7 

GE 

Itooc 

72.6 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73  .0 

GE 

14000 

79.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75. 3 

75.3 

75.3 

75.  3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75  .3 

GE 

12000 

77.9 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78-  1 

78.3 

76.3 

78.3 

78.3 

76.3 

78.3 

78.3 

78  .3 

GE 

10000 

80.7 

81.1 

81.1 

61.1 

81.1 

81.  1 

81.1 

81.1 

81.1 

*1-1 

81.1 

•i.i 

81.1 

81.1 

81.1 

81  .1 

GE 

9000 

61.9 

81.8 

81  .8 

81.8 

81.6 

81.8 

81  .8 

81.8 

81.8 

§1.8 

81.8 

81.8 

81. 8 

§1.8 

81.8 

81  .8 

GE 

•  GOO 

61.5 

8i.9 

81.9 

81.9 

61.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

•  1.4 

8  1  .9 

GE 

7000 

89.9 

89.8 

69.8 

•  4.4 

•  4.4 

86*0 

8*.9 

86.9 

86.9 

66.9 

86.9 

86.9 

66.9 

86.9 

66.9 

86  .9 

GE 

6C00 

99.6 

95. 2 

95.9 

95.  S 

95.5 

95.5 

45.7 

95. 7 

65. 7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

5000 

96.7 

97.2 

?7.4 

97.6 

97.6 

97.6 

47.7 

47.  7 

97.7 

97.7 

47.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

4500 

47.J 

97*8 

4a. 1 

4a. 2 

45.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98. 3 

98.3 

98.3 

98.3 

98  *3 

GE 

40OO 

97.7 

98.2 

4B.5 

96.6 

*$•6 

96.6 

98.7 

96.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

GE 

35  JO 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

96.9 

99.0 

99.0 

99.0 

69.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

u E 

3000 

98.0 

98.5 

98.7 

96.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

44.0 

69.0 

99.O 

69.0 

69.0 

99.0 

99.0 

99  .C 

GE 

2500 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

»4.0 

69.0 

99,0 

99  .0 

GE 

2C00 

98.6 

44.1 

99.1, 

44.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

69.6 

99.6 

99  .6 

GE 

1*00 

98.6 

99.1 

99.9 

99.5 

99.5 

99.  5 

99.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GC 

1500 

98.7 

44.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99 .7 

99.7 

44.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

44.7 

99  .7 

GE 

1200 

98.7 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

«4-  7 

44.  T 

99.7 

99  .7 

GE 

1C00 

98.7 

44.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 

98.7 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

44.7 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

800 

98.7 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

44. r 

44.7 

99.7 

99.7 

99.7 

69.7 

99.7 

99  .7 

GE 

70C 

98.7 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

44.7 

44.7 

44.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

600 

99.0 

44*  5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

loo-o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.0 

99. S 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.Q 

100  .0 

GE 

4  00 

99.0 

99.  S 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100-0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 00.0 

100.0 

100.0 

r,C 

300 

99.0 

99. S 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  o 

100.0 

GE 

TOO 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100-0 

100.0 

100.0 

no.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

IUO 

99.0 

44.5 

44.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

lOO-G 

100.0 

inc.o 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01  49.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon-o 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  786 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENT AGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY. 

US AF CT AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERvICE/HAC 

STATION  NUMBER:  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANOS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  JUL  HOLRSfLSTl:  iSGO-lyOC 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  | 

GC 

10 

GC 

6 

GE 

'  5 

GE 

9 

GE 

3 

GC 

2  2/2 

6E 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/9 

GC 

1 

GE 

3/9 

GE 

5/6 

GC 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

52-9 

53.1 

53.1 

53.1 

*3.1 

53.1 

53.1 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53  .1 

GC 

’OCOO 1 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6^.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6  0  .9 

GE 

iscool 

60.6 

60.9 

60.9 

6q  .9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.  9 

60.9 

60.9 

6fl.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GE 

IGfOOl 

60. e 

6  1  •  0 

61.0 

61.0 

62.0 

61.0 

61.0 

62.  0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

A  J  .0 

61.0 

61  .0 

GE 

1*C00I 

62.2 

62.6 

6  2  ,6 

62  *6 

62*6 

62.6 

62.6 

62.  6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

6  2  .6 

GE 

izrool 

69.5 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.  9 

69.9 

69.  9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

6  9  .9 

GE 

100001 

60.2 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.  7 

68.7 

60.  7 

68.7 

68.7 

60.7 

68.7 

68.7 

68.7 

60.7 

68  .7 

GE 

9C00I 

G9"0 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69,  S 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69,6 

69. 6 

69*8 

69  .6 

GE 

8C00I 

69.5 

*0.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.  C 

?0*  0 

70,0 

7?.0 

7  0.0 

70.2 

70.1 

70.1 

To.l 

GE 

7C00I 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75«G 

75  .6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

7S.7 

75.7 

75.7 

75  .7 

GE 

GOOOI 

92.7 

93.9 

99  .0 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

««.« 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

59.5 

99  .5 

GE 

5000| 

96. C 

97.1 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97,0 

97.0 

97.9 

97.9 

97.9 

97  .9 

GE 

«;ooi 

96.5 

97.7 

97.8 

98.2 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

90.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .b 

GE 

9C00I 

96.5 

97.7 

97.0 

»«.* 

9  0  •  v 

96.  « 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98,9 

98.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

GE 

JSOOl 

96.9 

98.1 

98.2 

98.6 

98.0 

98.6 

98  .8 

96. » 

98.8 

96.8 

9  0,8 

98.8 

99.0 

99.  G 

99.0 

99  .0 

GE 

3C00I 

97. 1 

98.3 

98  .9 

90.6 

»,.i 

99.  1 

99.1 

99.  1 

»9.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

25001 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

59  .6 

GE 

2coa| 

97,7 

98.8 

99.0 

99.9 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

IP  GO  1 

97,7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99. t 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

Gt 

15001 

97.7 

98.8 

99.  C 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  b 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

1200  | 

97.7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

1C00I 

97.7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

iro.o 

GE 

9001 

97.7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.9 

99.9 

100.0 

100  .0 

GE 

Pool 

97.7 

98.8 

99. C 

99.9 

99.6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

Tool 

97.7 

98.8 

PP.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99,7 

»9. 7 

99.9 

99.9 

100.0 

1C0.0 

GE 

6001 

97.7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100  .0 

GE 

5001 

97.7 

98.8 

»9.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

1C0.0 

GE 

9001 

97,7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

6r 

3001 

97,7 

98.8 

99.  C 

99.9 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

1UU.0 

10q  *0 

GE 

2001 

97.7 

98.0 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

97.7 

98,0 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

1C0.O 

100.0 

GC 

ol 

97.7 

98.8 

99.0 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

?9.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  number  OF  observations 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURPENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A|B  HEATHER  SErVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

76 736  C 

STATION 

NAME  : 

WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORO:  53-55*58- 
JUL  HOURS ( L  ST  1 • 

62 

I *00*20  GO 

Ct  XL INC 

IN  | 

rtct  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

6E 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GC 

2  I  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/6  1  3/6 

GE 

5/0 

GE 

1'2 

Gt 

r/lc 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

ecu  1 

5*. 8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.6 

55.6 

55.6 

55.  7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55  .7 

GE 

200001 

61.5 

62.3 

62.3 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

63.  0 

63.Q 

63*0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63  .0 

GC 

1  gCOO | 

61.6 

62.6 

6  2.6 

62.6 

63.0 

63.0 

63.0 

63.  2 

63.2 

63.2 

67.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

6  3.2 

GE 

ioconl 

62.3 

6  3.  Q 

6  3.0 

63.2 

63.7 

63.  7 

63.7 

63.  8 

63.0 

63.8 

63.0 

63.6 

63.0 

63.8 

63.8 

63  .8 

GE 

i«rocl 

65.1 

65.8 

65.8 

66.0 

66*5 

66.5 

66.5 

66.  6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

6  6  .6 

GE 

12co0l 

7a.  3 

71.3 

71.3 

71.6 

71.9 

71.9 

*i.» 

72*  0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72,o 

72.0 

72  .0 

GE 

100001 

73.6 

76.5 

76.5 

7*1.7 

75.2 

75.2 

75.2 

75.  3 

75. 3 

75.3 

»*.j 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75  .3 

GE 

9000  1 

7<i*2 

75.2 

7  5.2 

75.3 

75.8 

>5.8 

75.8 

75.9 

75.9 

7S.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

7S« 9 

75  .9 

GE 

S030I 

76. A 

75.3 

75.3 

l5’S 

75. 9 

75.9 

75.9 

76.  1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

7roc  1 

79.2 

80.6 

80.9 

80.6 

81.1 

B]  .  1 

01.2 

0l.  6 

01.6 

81.6 

81.6 

01.6 

81.6 

01.6 

81.6 

81  .6 

1 1 

toool 

96.1 

95.5 

95.7 

96.1 

96*6 

96.6 

96.7 

”.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

07.2 

97.2 

9  7.2 

GE 

scool 

96.0 

97.6 

97.5 

90.0 

90.6 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99., 

99.1 

99.I 

99.1 

99  .1 

GE 

9S0C  1 

*6.0 

*7.  » 

97.5 

98.0 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99., 

99  .1 

GE 

9C00I 

96.1 

97.5 

97.7 

’•.1 

98.. 

90.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

3S00l 

96.1 

97.5 

97.7 

90.1 

90.6 

90.6 

98.9 

99.  2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

30001 

96.1 

97.5 

97.7 

98.1 

90.6 

90.6 

90.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

2500  1 

96.1 

97.5 

97.7 

90.1 

98.6 

96.6 

90  .9 

99.  2 

99,2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

GE 

2COOI 

96.6 

98. C 

»».i 

98.  «, 

99.1 

99.  1 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99,8 

99.8 

9  9  .8 

GE 

leoo  1 

96.6 

98. C 

98.1 

98.6 

99.1 

”.1 

99.* 

*9. 7 

99.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

&t 

15001 

96.6 

98.0 

90.1 

98.6 

99.1 

99.  1 

99,6 

99.  7 

99.7 

99.8 

*0.0 

99.8 

99.0 

99.8 

99.0 

99  .8 

GE 

12001 

96.6 

98.0 

90.1 

98.6 

99.1 

99.  1 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.0 

99 .0 

99.0 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

K00| 

96.6 

98,1 

90.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

ICO.O 

GE 

9001 

96.6 

98.1 

98.3 

98.8 

99  #2 

99. J 

99.5 

99.  8 

99.8 

100.0 

10C.0 

ica.Q 

loo.o 

100.0 

100.0 

100 .0 

Ct 

flOOl 

9J»6 

98.1 

90.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

10c  .c 

GE 

7001 

96.6 

98.1 

90.3 

93.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  8 

99.8 

no.o 

lor.o 

100.0 

100.0 

100.0 

icc.o 

100.0 

GE 

cool 

»6. 6 

90*1 

98.3 

98.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  0 

99.8 

nc.o 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100,0 

100.0 

GE 

5001 

96.6 

90.1 

90.3 

98  ,8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  0 

99.8 

10D.C 

loo.o 

1P0.0 

100.0 

ino.o 

1LD.0 

100.0 

GE 

«ool 

96.6 

90.1 

90.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99  .5 

99.0 

»*•« 

100.0 

160.0 

100.0 

100.0 

1  0 

100.0 

10G.0 

GE 

3001 

96.6 

90.1 

98.3 

90.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  B 

99.8 

i"o.o 

100.0 

100.0 

100. 0 

ino.o 

1U0.0 

100.0 

GE 

2001 

96.6 

90.1 

98.3 

90.0 

99.2 

99.2 

99  .5 

99.  0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

laa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

96.6 

98,| 

90.3 

98*0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  0 

99.8 

ino.o 

10". 0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

loo.o 

GE 

ol 

96.6 

90.1 

90.3 

90.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99*  8 

99.8 

no.o 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100,0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  :  666 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  0BSeRVA 7  IONS 

A jR  HEATHER  SErVICE/HAC 


STATION  NUMBERS 

7*73*C 

STA1J0N  )f AhC  : 

UNITE  SANDS 

HR  NM 

PCR100 

MONTH: 

OF  RECORD:  53”S 5* 58"62 
:  JUL  HOURS CLS T 1 :  2100*2300 

CEILING 

IN  | 

EEEI  1 

GE 

10 

GC 

6 

GE 

S 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GC  GE  GE  GE  GC 

2  11/2  1  1/*  1  3/* 

ge 

5/8 

GE 

1*2 

G£ 

5/  I4 

GE 

1/* 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

*2.5 

*2*5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62  .5 

bE 

20C30 | 

65.5 

65.9 

6S.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65  .9 

65.9 

65.9 

65*9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65  .9 

GE 

180001 

*6.  c 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.  3 

66.3 

66.3 

66.3 

66,3 

6*. 3 

66.3 

*6.3 

66.3 

GE 

urool 

66.5 

66.8 

66*8 

66.8 

66.8 

66.  6 

66  .6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

6fc  .8 

GE 

i*rco| 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

To.o 

70.3 

73.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GC 

iznool 

75.6 

76.0 

76. C 

76.0 

76.0 

76,0 

76.0 

74.O 

76.0 

76.0 

76.0 

76,0 

76.  □ 

76.3 

76.0 

76 

GE 

ICC00I 

78.0 

78.* 

78.* 

78.* 

78.* 

78.* 

78.4 

78.* 

78.* 

78.* 

7*.* 

78.* 

78.* 

78.* 

78.* 

7  6  .* 

GE 

9300  1 

79-2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.  S 

79.5 

79.  5 

79.5 

79.5 

7*. 5 

79.5 

79. S 

79.5 

79.5 

79  .5 

GE 

8CDC  | 

79.6 

*0.0 

80.0 

ao.o 

80.0 

80.0 

80.0 

60.0 

*0'0 

80.0 

80,0 

60.0 

80. 0 

80.0 

80,0 

*0.0 

GE 

rrosi 

8*.l 

99.5 

8  *  .5 

*1.5 

8*. 5 

M.S 

8*  .6 

8*.  6 

8*  .  6 

8*  •  6 

8*  .6 

8*  .6 

8*  •  6 

8*.  6 

8*.  6 

S*  .6 

GE 

*C00I 

9S.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.  S 

96,6 

96.6 

96-* 

96  •  6 

96.6 

96.6 

96.6 

*6.6 

96.6 

96  .6 

GC 

5CQ3I 

97.3 

98.2 

9  8.2 

98.2 

98.* 

98.* 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98  .6 

GE 

,5ool 

97. J 

9,.  2 

98.2 

98.2 

98.* 

98.* 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

99.6 

98.6 

98.6 

*8,6 

*8*6 

9  8  .6 

GE 

9C00| 

97.8 

98.7 

9*. 7 

98.7 

**•9 

98.9 

99.0 

99.0 

99,0 

9>>.n 

99.0 

99.0 

*9.0 

99.0 

99  .0 

GE 

35001 

97.* 

98.7 

98.7 

96.7 

98.9 

9*.  9 

»*.o 

99.0 

99.0 

99,0 

9*  •  0 

99.0 

99. C 

*9.3 

99.0 

99.0 

GC 

30001 

97.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.  Q 

99,0 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.Q 

99  ,Q 

GE 

25001 

«7.* 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.  9 

99. C 

99.  C 

99.3 

*9.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. D 

99  .0 

GC 

20001 

97.8 

98,7 

99.C 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.  S 

99.5 

*9.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

*9  .5 

GE 

leool 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.9 

”•9 

99.5 

99.  S 

99.5 

99. 5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  ,5 

i a 

I500| 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.5 

99.5 

*9.S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

1200  | 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

tooot 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.  S 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99,5 

99  .5 

GE 

9301 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

”•9 

99.* 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99  .5 

GE 

aooi 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.  S 

99.5 

99*5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GC 

7001 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.  S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

GC 

tool 

97.8 

9*.  7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

500| 

97.8 

98.7 

99.0 

99,2 

99.* 

99** 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

9001 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99,* 

99  ,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99,5 

99.5 

99,5 

99.5 

99  .5 

GC 

3001 

97.8 

98.7 

99.  U 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.  5 

99,5 

99.5 

9*. 5 

»?.s 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

2001 

9T»t 

98.7 

99.0 

99.2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99,5 

9*. 5 

99.5 

GE 

1001 

97.* 

9*. 7 

99.0 

99*2 

99.* 

99.* 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

*9.5 

99. S 

*».S 

GE 

01 

97.8 

98.7 

99.0 

99.* 

99.5 

99.5 

100.0 

103.0 

100.3 

100.Q 

1OC.0 

100.0 

103.3 

100.0 

100.0 

100 .0 

fOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS t 


62* 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

ISAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A I  R  UFATKR  SE|)VIC£/MAC 


STATION  NUMBER: 

797390 

station  n*ME 

UNITE  SANDS 

MR  NH 

PE° I 00 

MONTH 

OF  RECORD:  53-6? 

JUL  HOURSILSTI: 

ALL 

CEILING 

IN  1 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MiLES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

Ge 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

61.6 

65.1 

65.1 

85.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.  2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65  .2 

GE 

JOCOOl 

68.9 

69.9 

6  9.4 

69.5 

69.5 

69.  5 

69.5 

69.6 

69.6 

69*6 

64,6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

6  9  .6 

GE 

18000] 

69.1 

69.7 

69.7 

69.7 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

b9.B 

69  .8 

69*8 

69.8 

69.8 

69  .8 

GE 

16cool 

69.  * 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

7C.2 

7fl.2 

70.  3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70. 3 

70  .3 

GE 

lirooi 

72.9 

13. S 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73. 6 

73.6 

7  3  .6 

GE 

120001 

77.3 

77.9 

7  7.9 

78.  U 

70.0 

78.0 

78.0 

78*  0 

78.0 

70.  C 

76.0 

78.0 

70.3 

78.Q 

78.0 

78  .0 

GE 

10C00I 

81.9 

82.0 

8  2.U 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.  2 

82.2 

*2-2 

82.2 

82.2 

8  2.2 

82.2 

82.2 

82  .2 

GE 

9rool 

82.2 

92.8 

82.8 

82.9 

63.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

43. 0 

83.0 

83.0 

83.O 

83.0 

83.0 

8  3  .0 

GE 

80001 

82.6 

83.3 

0  3.3 

83.4 

03.4 

83.4 

63.9 

03.  4 

03,4 

03.4 

83.4 

03.4 

83.5 

43.5 

83,5 

*J-S 

GE 

70001 

85.7 

86.9 

8  6.4 

86,5 

06.6 

98*8 

86.6 

86.  6 

8b. b 

46.6 

86.6 

86.6 

86.6 

8  6.6 

06.6 

86  .6 

GE 

6C00I 

99.6 

95.6 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

»8.0 

96.  C 

96*0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96  .1 

GE 

500  0  1 

96. S 

97.5 

9  7.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

90.0 

98.0 

".0 

98.0 

9g  •  0 

90.0 

98.0 

98  .0 

GE 

‘•seal 

96.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.3 

96.  3 

98.3 

98.4 

96.4 

40.4 

94.4 

98.4 

98.4 

48,4 

90.4 

9&  .*• 

GE 

9C00I 

97.2 

98.2 

98  ,3 

98.5 

98«7 

96. 1 

98.7 

98.8 

90.8 

48.6 

94.8 

98.8 

90.8 

90.8 

98.8 

9  B  .8 

GE 

JSOOl 

97.3 

98.3 

9  8.4 

98.6 

98.8 

90,8 

90.9 

9b-  9 

98.9 

48.9 

94.9 

90.9 

98.9 

98.9 

50.9 

98  .9 

Gr 

3COOI 

97.9 

90.9 

98.5 

98.7 

96.8 

98.  8 

98  .9 

99.0 

99  •  D 

99.0 

9„.0 

94.0 

99.0 

99.0 

99.0 

V9.o 

GE 

?*0D| 

97.3 

90.5 

98.6 

90.8 

99.0 

99.  0 

99 .1 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

9  9  .2 

GE 

2000! 

97.8 

98,8 

99  .0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

9  9  .6 

GE 

if  oa  1 

9  7.8 

90.8 

99.0 

99.2 

99,4 

99,* 

99.5 

99. 5 

99,5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

GE 

15001 

97.8 

98.9 

99. J 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99,6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

1200  | 

97.9 

90.9 

99,1 

99.4 

99.5 

99,5 

99  .6 

99.  7 

99,7 

99.7 

99,7 

99 . 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

iron 

97.9 

79.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99,6 

99.6 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

59  .7 

GE 

93CI 

97.9 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.  7 

99,7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

600  1 

97.9 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

7001 

97.9 

99.0 

99.1 

99,4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

49.7 

99.0 

99  .8 

GE 

tool 

97.9 

99.  c 

99  ,2 

99.4 

99.6 

99.6 

99  .7 

99.7 

99,7 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

49.8 

99.8 

99  .8 

GE 

5001 

97.9 

99.0 

9  9.2 

99.5 

99.7 

99.  ? 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

49.8 

99,9 

99  .9 

GE 

*001 

97.9 

99.0 

99.2 

99.5 

99.7 

99,  7 

99.7 

99.  fi 

99,0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99  .9 

GE 

3001 

98. C 

99.1 

99,3 

99.6 

99.7 

99,  7 

99.0 

99.  9 

99,9 

99.9 

99*9 

99*9 

99.9 

49.9 

99.9 

99  .9 

GE 

2001 

98.0 

99.1 

99. J 

99.6 

99.7 

99.  7 

99  ,6 

99.  9 

99,9 

09.9 

99.9 

99  ,9 

99,9 

99,9 

99*9 

99  .9 

GE 

1C0| 

98.0 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.8 

99.  9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

49,9 

99,9 

99  .9 

GE 

Gl 

9§. r 

99.1 

99.3 

99.6 

99.0 

99.0 

99.9 

•99.  9 

99,  9 

09.9 

99,9 

99.9 

loo.c 

100.0 

1C0.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


509  3 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AjR  WEATHER  SErVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  70730C  STATION  nAhC:  WHITE  SANOS  HR  NM  PERIOO  OF  RECORD:  53-6? 

MONTH  x  AUG  HOURS (LST ) ;  O00O-O2CO 

CEILING  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MjLCS 


IN  1 

rtti  1 

GE 

1C 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

0 

GE 

i 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/0 

GE 

1 

GC 

3/0 

Ge 

5/8 

GE 

1/2 

GC 

5/16 

GE 

1/0 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

79.7 

70.7 

70.7 

76.7 

70.7 

70. 7 

70.7 

70.  7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70  .7 

GE 

200001 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76  .5 

76. 5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

180001 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.  5 

76.5 

76.  5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.S 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

160001 

7fb 

76.6 

76  .6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76 .6 

76.6 

76.6 

76*6 

76  .6 

GE 

167001 

79.2 

79.2 

76.2 

79  .2 

79*2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79  .2 

GE 

12C00I 

89.9 

89.9 

80  .9 

80.9 

60.9 

’  80.9 

80  .9 

89*  9 

80.9 

80.9 

06.9 

80.9 

80.9 

80.9 

60.9 

0  0  .9 

GE 

100001 

88.8 

88.0 

68.8 

68.8 

88.8 

88.8 

08.8 

88.6 

80.8 

88.8 

88. B 

88.8 

68.8 

88.8 

88.8 

66  .8 

GE 

9000 1 

89-2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

86.2 

89.2 

86.2 

89  .2 

GC 

87001 

89.5 

89. S 

09.5 

86. S 

09.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89  .5 

GE 

77001 

91.2 

61.2 

91.2 

91.2 

61.2 

91.2 

61.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

GE 

60  00  1 

97.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

97.1 

67.  1 

67.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

5000  | 

97.7 

98.2 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98.0 

96.0 

98.9 

98.9 

98.0 

98.9 

98.0 

98.0 

98  .0 

GE 

05301 

98. S 

99.1 

9  9  *2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

«9.2 

99.2 

99  .2 

GC 

60001 

98.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

35001 

98.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

3000  1 

98.9 

99.9 

100*0 

1C0.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

130.0 

1C0.0 

100.0 

100  .Q 

GE 

25  00  1 

90.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10n.0 

100.0 

100.0 

iro. a 

1C0.0 

100.0 

GC 

20001 

90.9 

99.9 

lOO.C 

100.0 

100.0 

1  oc.o 

100.0 

100.  G 

loo.  a 

lf)0.  D 

10c. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  •  0 

1QC  .0 

GE 

18001 

90.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

loa.c 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

ICO.  3 

10C.0 

ICO  .0 

(.E 

15001 

90.9 

99.9 

100.  c 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  G 

loo.o 

1P0.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  .  0 

lFO.C 

GE 

!200| 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

loo.o 

1  00.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

1P0.0 

100.0 

>00.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.  G 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1.00  •  0 

100.0 

100. 0 

ire.o 

GE 

9001 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

>00.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

10c. 0 

loo-o 

100.3 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

800  1 

90.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CC.G 

100  .0 

100.C 

100.0 

1C0.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

loo.o 

10c  .0 

GE 

7001 

98.9 

99.9 

100.0 

loo.o 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  ,0 

GE 

600l 

98.9 

99*9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO.  0 

loo.o 

ICO.  u 

100.0 

100.0 

10". 0 

100.0 

100.0 

too. a 

100.0 

10G  .C 

GC 

5001 

98.9 

99.9 

IQO.Q 

lOo.O 

100.0 

10C.0 

100. c 

100. Q 

100.0 

100.0 

ion*o 

100.0 

100.0 

lno.o 

100.0 

ICO  .0 

GC 

6  00 1 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100 .0 

GE 

3001 

90.9 

99.9 

100*0 

100.0 

100,0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lno.c 

100.0 

100.3 

100.0 

1C0.0 

100.0 

ICO  .0 

GC 

2001 

90*9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

>00*0 

100.0 

100.  0 

100.0 

iro.c 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

1001 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.  0 

ioo»  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

GE 

Pi 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

10c.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

tco.o 

100.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


788 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE:  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A I R  HEATHER  SCftVXCE/HAC 

STATION  NUMBER:  79739C  STATION  N*ME :  UHlf  E  SANDS  HR  NM  PCRIOO  OF  RECORO:  53-62 

MONTH:  AUG  HOURSILSTl:  t?00~05P0 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILCS 


IN  | 
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99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

25001 

99.  I 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

2000  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99. b 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

49.6 

99.6 

99  .6 

GE 

18001 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

”•6 

99.6 

99.6 

99.6 

9«».6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GC 

15001 

V9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

12001 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

icaal 

100.0 

lca.o 

loo.o 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100.0 

200.0 

2  00-0 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

GE 

9001 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  00*0 

IOQ.O 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100  .0 

ge 

8001 

100.0 

Irfl.o 

103.0 

100.0 

200.0 

2  30.0 

100.0 

100.C 

Jjo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ioo*o 

GE 

700  I 

1C0.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130.  G 

100.0 

loo.o 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6001 

ico.o 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

loo*  0 

103.0 

inc.o 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

5001 

103.0 

ica. a 

100. Q 

100.0 

100.0 

IOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10q.  0 

100.0 

100.0 

too.o 

100  .0 

GE 

90C  1 

1  03*  C 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

iso.  0 

100.0 

130.0 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

GE 

1001 

100.0 

ICO.O 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

103.0 

103.0 

loo.o 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

2C0l 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 00.0 

lOD'O 

103.0 

100.3 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ioo*o 

100.0 

IOC  .0 

GE 

tool 

100.0 

130.0 

IOq.O 

100.0 

103.0 

100.C 

100.0 

100.  G 

100.0 

130*0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

olioo.o 

1:0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.  c 

loo.c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lP0*Q 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSCR VAII ONS s  795 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

L's AFEfAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATt-CR  SERV1CE/HAC 


station 

NUN  BE  Rs 

74734C 

station 

NAMES 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PER  100  OF  RECORO:  53-62 
MONTH:  AUG  HOURSfLSTI. 

1200-IAoo 

CEILING 

IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

visibility 
GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE 

GE  GE 

GE  GE 

FECT 

1  10 

fa 

S 

4 

3  2  1/2 

2  I  1/2 

I 

1/4  1  3/4  5/8 

1  /2  5/Ib 

1/A  L 

NO 

CEIL  1 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

68,9 

68.9 

68  *9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68  .9 

ge 

20000 1 

7A.6 

7A.6 

7  A  ,6 

7A.6 

7  A. 6 

7A.  6 

7A  .6 

7A.6 

74,6 

7*  .  6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74  .6 

GE 

lacooi 

7*  •  6 

7  A  •  fa 

7  A  .6 

7A.6 

74.6 

74.  6 

7A  .6 

74. 6 

74.6 

74.6 

74.6 

74,6 

74*6 

74.6 

74.6 

74  .6 

GE 

itcool 

7A.6 

7  A"  fa 

7A  .6 

7A  .6 

7  A .  6 

74.  fa 

7A.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74,6 

74.6 

74.6 

74,6 

74.6 

7A  *6 

GE 

1*3031 

76. A 

76.  A 

76. A 

76  .A 

7ft. 4 

76.  A 

76  .A 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76  .4 

GE 

120031 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.  6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

79  .6 

GE 

100001 

81.6 

91.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

61.6 

81  .6 

GE 

’oool 

81.8 

8 1*8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81 .8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

"1.8 

81.e 

ei  *8 

GE 

soool 

82.1 

82.1 

*2.1 

*2-1 

62.1 

82.  1 

82.1 

82.  1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

62.1 

62.1 

GE 

70001 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85  .2 

ge 

60001 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.  3 

95.3 

95.3 

’5.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

AS. 3 

95.3 

95,3 

GE 

soool 

98*2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

98.2 

98  .2 

GE 

«SOO| 

98.9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

.98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98#9 

98  .9 

GE 

6000 1 

99.0 

99.0 

99.0 

99  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

JSOol 

99. A 

99. A 

99. A 

99.  A 

99. A 

99.  A 

99.A 

99., 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99  .4 

GE 

30001 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

25001 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

20001 

99.9 

120.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

IRool 

99.9 

1CO.O 

100.0 

100.0 

ioo.o 

1CC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

iro.o 

100.0 

100  .0 

GE 

1500  1 

99.9 

1C0.0 

Ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC  «o 

GE 

1200| 

99*9 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00*0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

1G0.0 

100.0 

GE 

1C00I 

99,9 

ICO.O 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

IOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500  1 

99.9 

ICO.O 

100. c 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100*3 

iro.o 

ICO.O 

100  .0 

GE 

800| 

99.9 

ico*o 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

103.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

100.0 

ioo*o 

GE 

700  1 

99.9 

120.0 

100.0 

100.0 

1 03s  C 

I  oc.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

GE 

630  f 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

loo-o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100  .0 

GE 

5001 

99.9 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>03*0 

100.0 

100.0 

1L0.0 

100.0 

GE 

*0C| 

99.9 

i  :o.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.  0 

100.0 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

GE 

3001 

99.9 

1C0.0 

100.0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

99.9 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

too*c 

100.0 

100.0 

100.0 

IQn.O 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

ICO.O 

GE 

tool 

99.9 

1C0.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

Cl 

99.9 

120.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

ICO.C 

100.0 

ICO.O 

100.0 

ioo.o 

IOO.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  TVS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRCQUCNCT  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

UcAFClAC  FROM  polrly  OBSERVATIONS 

AIR  WCAThCR  SCRVI CC/MAC 


STATION  NUMBER: 

7  9  739  C 

STATtON  NAME:  UHITE  SANDS 

MR  NM 

PCRIOO 

MONTH 

OF  RECORD:  S3-C2 
:  AUG  HOURSILSTI. 

1500.1700 

CCUInG 

IN 

reel 

GE 

10 

GC 

A 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GC  GC 

1  1/9  1  3/9 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

SE 

5/16 

GE 

1/9 

GC 

0 

NO 

CEIL 

55.9 

55.5 

SS.S 

SS.S 

55.5 

55.6 

55. S 

55,  5 

SS.S 

SS.S 

53.5 

SS.5 

SS.S 

SS.S 

S5.S 

ss  ,s 

Ge 

20000 

66.5 

A9.7 

A  9  .7 

69. 7 

A9.  7 

69.7 

69.  ? 

66.7 

69.7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

69  •  7 

69. 7 

69  .7 

GE 

1.000 

AN.  9 

AS.! 

AS  •  1 

AS.  I 

65.  1 

AS  a  t 

65.  1 

65.1 

65.1 

65.1 

**.i 

*S-I 

65. 1 

AS.  1 

6S.1 

GC 

16C00 

65.  p 

65.3 

AS. 3 

A5.3 

AS.  3 

65. 3 

AS.  3 

65.3 

AS  .  3 

AS. 3 

AS  .3 

AS. 3 

6S.3 

65. J 

As  .3 

GE 

i.eoo 

AG. 7 

6  A.  9 

A  A  .9 

A  A  •  9 

AS*  9 

66  ,9 

6 A.  9 

6A.9 

66.9 

66.9 

A6.9 

AA.9 

66. 9 

AA.9 

AA  .9 

GE 

12oOO 

A*. 5 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

69.  7 

69.7 

69.  | 

69*7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.  7 

69.  7 

69  .7 

GE 

10000 

72.9 

73.2 

73.2 

73,2 

73.2 

73.2 

73  .2 

73.2 

73.2 

73.2 

”.2 

73.2 

75.2 

73.2 

73.2 

73  .2 

GE 

»roo 

72.7 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

7J.2 

73.2 

73.2 

”.2 

7J-2 

,S.2 

73.2 

GE 

scoo 

73.7 

77.1 

yA  .  1 

79.1 

79.  1 

79.1 

76.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

7«.i 

GE 

7000 

77.6 

77.  a 

7  7.0 

77  .9 

77.7 

77.9 

77*9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

7  7  .9 

<iE 

6000 

99.1 

77,  5 

99.5 

99 , 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

’9*  7 

99*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

5000 

95.2 

90. A 

9B.A 

90 . 0 

98.8 

98.0 

90  .0 

90.0 

90.8 

90.0 

98.8 

90.0 

9.  .  , 

98*0 

98.8 

90  .0 

GE 

9500 

9«.A 

77.0 

97.O 

99 . 2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

1000 

99.1 

77.5 

77.5 

99 . 7 

99.7 

77.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

1500 

99.9 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

IDO.c 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

10C.0 

Gt 

3000 

99.9 

99.7 

99.7 

ico.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

GC 

2500 

99.9 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

1  3C.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

■  oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2C00 

99.9 

99.7 

99.7 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

loo. c 

Iqd*  o 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

1500 

99.9 

99.7 

99.7 

130,3 

>00.0 

ico.o 

100.3 

100.  Q 

100.0 

100.0 

100.0 

Iqo-0 

100.0 

130.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

99.9 

99.7 

99.7 

100,0 

100.0 

ico.o 

100.0 

loo-  0 

10  0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

130. 0 

ico.o 

100  .0 

GC 

1200 

99.9 

99.7 

99.7 

loo-o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

110. D 

lo^.o 

100.0 

130.0 

1P0.0 

ICO.O 

ICO.O 

GC 

1C00 

99,9 

99.7 

77.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO'S 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

103.0 

130.0 

ico.o 

ICO.O 

GC 

900 

99.9 

99.7 

99.7 

lOQ.o 

100.0 

ICO.O 

too.o 

100.  0 

100.0 

100.0 

loi.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GC 

«00 

99.9 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

1  00,0 

loc.o 

100.  0 

100.0 

100.0 

100. c 

IOO.U 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

ICO  .0 

GE 

700 

99.9 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I  ?0*0 

100.0 

130.0 

100.0 

130.0 

ICO.O 

ico.o 

GE 

600 

99*9 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

i  oe«o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC  .0 

GE 

5  09 

99.9 

99.7 

99 .7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

103.  c 

100.0 

ICO.O 

100.0 

130.0 

100.0 

100  .0 

GE 

<00 

99.9 

99.7 

99.7 

1C0.U 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100. c 

103.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

IOC  .0 

t.E 

300 

99.9 

99.7 

99.7 

1C0.J 

100.0 

13C.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

200 

99.9 

99,7 

99.7 

ICO.O 

1  oo*  c 

1  00.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

IQH.O 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

ico 

»».» 

77.7 

99.7 

100.3 

100.0 

ICO.O 

IqO'O 

100.  c 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100,0 

100  .0 

GE 

0 

99.9 

99.7 

99.7 

ICo.o 

100.0 

1OC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

l01*P 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

TAO 
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HERCt  NT  AG  t  FREQUENCY  OF  OCCURENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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98.9 

98.9 

98.9 

LE 

21 OC 

98.3 

98.9 

9  8  .9 

96.9 

99.0 

99.  a 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

44.0 

99.0 

44.0 

GE 

2:  30 

98.  3 

98.9 

98.9 

96.9 

49.1 

99.  1 

99.1 

99. 1 

99.1 

99.1 

99 . 1 

99.1 

99.1 

44.1 

99.1 

44.1 

GE 

1903 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99,6 

99.6 

99  ,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.4 

99.6 

99.6 

bt 

1S00 

98.7 

99.3 

99.J 

99,3 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

9,. 4 

99  .6 

99.6 

98.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

1203 

98.7 

99.3 

99,3 

99.3 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

.0 

99.6 

**.4 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

iron 

99.7 

99.  J 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

44.4 

99  .6 

gE 

9GC 

99.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

98,7 

99.3 

99  .3 

99,3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 .6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

LE 

700 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

<>00 

99,  I 

99*  7 

99,7 

99,7 

100.0 

100.0 

1  uO  *0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

503 

99.  I 

99.7 

99.7 

99,7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

♦  CO 

99.  1 

99.7 

99.7 

99,7 

1C0.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ldo.o 

100.0 

100.  3 

100*0 

100.0 

100.0 

i.t 

303 

99.  I 

99.7 

99.7 

99,7 

1C0.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

I3O.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

>00.0 

GE 

200 

99.  1 

99.7 

99.7 

99.7 

loa-a 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99., 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

1C0.0 

100.0 

IdO’  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

■  oo.o 

100.0 

GE 

e 

99.  J 

99.7 

99.7 

99.7 

IO13.O 

100.0 

100.0 

100,  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBScR VATiONS I 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  ffifGUENCV  qF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US  AF  £  T  AC  F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  ML  A  T  HE  ft  SE»vlCE/M»C 

STATION  NUMBER :  7A73AC  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  S3-S5, 57-62 

MONTH:  SEP  HOURS (L ST > :  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MjLES 


IN  | 

feet  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

A 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/A 

GE 

1 

GE 

3/A 

®E 

5'a 

GC 

1/2 

GE 

S/ 16 

GC 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  i 

61.9 

62.3 

82. C 

82. C 

82.0 

82.  C 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

•  2.0 

82.0 

82.0 

02*0 

02.0 

82  .0 

GE 

IGLOO  1 

82. A 

82.6 

82.6 

82.o 

82.6 

82.6 

62.6 

82.6 

8  2*6 

82*6 

82.6 

82.6 

82.6 

82*6 

82.6 

82  *6 

GE 

18C03I 

62. A 

62.6 

82.6 

82.o 

62.6 

82.6 

82.6 

82.6 

62.6 

82.6 

»?.* 

82#  6 

82*6 

82.6 

82*6 

62  .6 

GE 

itr.oa  1 

62.  A 

82.6 

82.6 

62.0 

82.6 

82.6 

82.6 

62.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

BZ.4 

.2.4 

82*6 

82  *6 

GE 

1HC00I 

62.7 

82.9 

82.9 

82.9 

8  2  a  9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82*9 

82*9 

.2.9 

GE 

12C03I 

86.3 

86.1 

86.1 

86.1 

66.1 

66.  1 

86*1 

86.  1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86*1 

86*1 

86.1 

GE 

iccool 

68. A 

86.6 

8  8.6 

88.6 

68.6 

88.6 

68.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

86*6 

80.6 

68*6 

88.6 

68  *6 

GE 

9CQ0I 

6  6.0 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.  1 

89.1 

89.  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89  a  1 

89  .1 

GE 

grool 

93.9 

9  la  C 

9  1  .G 

<jl .  J 

91.0 

91.  0 

91.0 

91.0 

91.Q 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

91.0 

»i  .0 

GE 

7rcal 

92.  3 

92. A 

9  2. A 

92. A 

92. A 

92a  4 

92  *A 

92.  A 

92. A 

92. A 

92. A 

92. A 

92. A 

92. A 

92. A 

92  .A 

GE 

6CCC| 

96.3 

96. A 

94.4 

96. A 

9  6  .  A 

96.  A 

96  .A 

96.  A 

96*  A 

96*  A 

96. A 

96  •  A 

96. A 

96. A 

96. A 

96  *A 

uE 

SU DO  | 

97. A 

97.6 

9  7.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.. 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

GE 

AS  S3  I 

57.7 

97.9 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

9, .9 

GE 

9C00I 

98. A 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

9.  •  7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

9.  a  7 

9fla7 

98.7 

98.7 

GE 

35bQl 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98*9 

98 . 9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

GE 

Jcool 

98.9 

99.0 

99. 2 

99.  J 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99  #  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2!  00  1 

98.9 

99.0 

99.0 

99.  L 

99.  1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99*1 

GE 

2C00I 

99.3 

99.  1 

9  9  « 1 

99.1 

99.  J 

99a  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. j 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

lerjGl 

99. A 

99.6 

9  9  .6 

99.6 

99.7 

99.7 

99*7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

cc 

1500  1 

99.  A 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

1?00| 

99. A 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

*C 

rooi 

99.6 

99.7 

99.7 

59.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

5001 

99.6 

99.7 

99  .7 

99.7 

99.9 

99.9 

99*9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

8001 

99.7 

99.9 

9  9.9 

99.9 

100.0 

10C.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

100*0 

100.0 

GE 

7001 

99.  7 

99.9 

99.9 

99.9 

103.0 

130.0 

100. □ 

100.0 

100.0 

lOO.C 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6001 

99*  7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

l  GO*  0 

100.0 

100.  A 

100*0 

100.0 

103.  D 

100.0 

<  00  a  0 

100.0 

100.0 

100.0 

«E 

S  00 1 

99.7 

99.9 

99  .9 

99. V 

100.0 

1CO.O 

100*0 

100.  c 

100. Q 

<  00  *  0 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

too  .0 

GE 

•  ool 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

103.0 

7  00a  0 

100.0 

100.  0 

100*0 

100.0 

103.0 

100.0 

lOOaO 

100.0 

100*0 

100  .0 

bt 

300  | 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOOaO 

GE 

200  1 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

»or>aO 

1  00.  D 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100*0 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0 

GE 

1001 

99.7 

99.9 

99*9 

99.9 

100.0 

1  00.0 

100*0 

<00*0 

100*0 

130*0 

100.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

a 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

1  00.  0 

100*0 

100,  0 

100*0 

100.0 

100.0 

100*0 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0 

700 


total  number  of  observations: 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NT  AGC  FR£GU£NCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOUR L V  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHFr  SCRWICE/MAC 


STATION 

NUMBER: 

74734  C 

STAT ION 

name  : 

WHITE  SANOS 

MR  NM 

PERIOD 

MONTH; 

OF  PCCORO:  53-62 
i  SEP  HOURS4LST 1 : 

ALL 

CE  ILIN6 
IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTE  H]LtS 

GE  GE  GE 

H 

GE  GE 

GE 

GE 

FEET 

l  1C 

6 

5 

4 

i  2  1/2 

2  11/2 

1  1/4  1  3/4 

S/8 

1/2  5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

79.6 

93.1 

80.1 

bq.i 

e  0.  1 

SC.  1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

A  o.  2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80  .2 

GE 

2  GOOD  1 

6  3*5 

80.9 

80.9 

81.0 

6  1.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81  .0 

GE 

18C00I 

80, 6 

8  1.0 

8  1.G 

ai.i 

61.1 

81.  1 

81.1 

81.  1 

81.1 

81.1 

8l.l 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81  .1 

uE 

lfcraol 

eo.7 

BUI 

8  1.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

•l*2 

81.2 

81  .2 

GE 

1 4  r  O  C  | 

81.4 

31.9 

8  i  .9 

81,9 

8  1  *9 

81.9 

81  .9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81  .9 

GE 

I2C00I 

85,6 

36.1 

8  6.2 

86.2 

86.2 

86.  i 

86.2 

06.  2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

iOCOOl 

68,4 

99. C 

89.  q 

89.0 

69.0 

89.0 

69.0 

89.  G 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89  .0 

GE 

9CQCI 

69,  3 

89.9 

89.9 

89,9 

89.9 

89.  9 

69.9 

90.  C 

90.0 

90.0 

90.0 

90,0 

90.0 

90.Q 

90.0 

90.0 

GE 

8COOI 

93  2 

90.  a 

90  ,g 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

’0.’ 

9o.9 

GE 

7C03I 

91.1 

91.7 

91.7 

91. d 

91.8 

9U  8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

GE 

sruoi 

94.8 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

*S*7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

5CQ0| 

95.9 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96*9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

GE 

450CI 

96,3 

97.0 

97.0 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

4:ao| 

97.0 

97.8 

9  7,8 

98.0 

98*1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98,1 

gE 

35001 

97.5 

98.2 

98.3 

96.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

gE 

20001 

97.9 

98.6 

98.7 

9a. a 

99.0 

99.0 

99  .0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. o 

99  .0 

GE 

25GQI 

93.2 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

GE 

2000  | 

98.3 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99,4 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GC 

I8J0I 

98.4 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

15001 

98.5 

99.3 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99,8 

99. s 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1200) 

98.6 

99.4 

99,5 

99.6 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

1000  1 

98.6 

99.4 

99*5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

500) 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99*8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

8  03 1 

98.7 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99,8 

99.9 

99,9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99  .9 

GE 

7001 

98.7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

93.  7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

lOO.Q 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

GE 

530| 

98.7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10c  .0 

GE 

4001 

98.7 

99.5 

9  9.6 

99.7 

99,9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1OO'0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC  .0 

GE 

30C  | 

98.7 

99,5 

9  9.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100,0 

lOQ.O 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

100*0 

100.0 

GE 

203) 

98.7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

98*  7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

0| 

98.7 

99.5 

99.6 

99.7 

*9*9 

95.9 

100.0 

100.0 

100.0 

*00*0 
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99.7 

99.7 

99.7 

100. 0 

100,0 

GC 

tool 

58.2 

99.1 

99.5 

99.6 

59.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

ue 

ACOI 

98.2 

99.  1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99,  7 

99,7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.  n 

100.0 

GC 

300  | 

58.2 

99.  1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99,7 

99#7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100,0 

GE 

20rl 

98.2 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

100.0 

100.0 

GC 

1001 

98.2 

99.1 

»9.S 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

200.0 

100.0 

GC 

ol 

98.2 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

1C0.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS i  790 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  rRCCUENcY  Of  OCCURRENCE  of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

LsAfC|AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SFRVICE/HAC 


STATION  NUMBER: 

74734  C 

ST  AT  ION  N AML 

:  WMTr  sanos 

MR  NK 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORD:  53-55*57-62 
:  OCT  HOURS (LST 1 t  1800-2qqq 

CE 1LINC 

IN  | 

FECI  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VlSItXLITV 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/6 

GE 

1/2 

HE 

5/lfc 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

62.  7 

a  5.1 

63.1 

83.1 

a  7.  i 

83.  1 

sJ.l 

83.  1 

83.1 

83.  1 

63.1 

83.1 

83.1 

63.1 

83*1 

83.1 

(it 

2CCQ0 l 

6S.it 

85.6 

as  .e 

8S.o 

65.8 

85.8 

85  .8 

85.8 

65 .8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

65*6 

85.6 

8  5  .6 

GE 

uroc  | 

65.  A 

65.6 

as  .8 

as  .6 

65.8 

65.6 

85.6 

85.6 

85.8 

35.8 

85.8 

85.6 

«5*a 

85.6 

65.8 

85  .8 

GE 

I6C00 j 

at. 2 

Sft 

6  6*6 

86.6 

86.6 

86.  6 

66.6 

86.  6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86  •  6 

86.6 

*6 

GE 

moci 

66.8 

97.2 

b  7  .2 

87.2 

67.2 

e7.  2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

8  7  .2 

GE 

12Ca0l 

es.i 

88.5 

ae.5 

86.5 

88.5 

68.5 

88  .5 

08.  S 

80.5 

68.5 

86.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

8  8  .5 

GE 

1CCGCJ 

6  9.8 

89.3 

89.3 

89.5 

69.5 

89.5 

89  .5 

89.  S 

89.5 

89.5 

84.5 

89.5 

89.5 

89.5 

69.5 

89  .5 

GE 

«COOl 

50.  1 

93.7 

90.7 

90.6 

90.8 

40,6 

9o.6 

90.0 

90.8 

90.8 

93.8 

90.8 

90  8 

43.8 

*0.8 

90  .6 

GE 

a '’sol 

50. A 

91.0 

*|.0 

9i.l 

9  1*  1 

91.  1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

9J.1 

41.1 

91.1 

41.1 

91.1 

»i.i 

GE 

7.IOOI 

93.6 

91. C 

91, G 

91.1 

41.1 

41.  1 

91  .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

<,r 

6C00J 

93.1 

93.7 

93.7 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94,2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94  .2 

GE 

bCOOl 

54.5 

95.1 

95.1 

95.7 

95.7 

95.  7 

95.7 

45.  7 

95.7 

45.7 

95.7 

»5.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95  .7 

GE 

4SJC1 

94.5 

45.  i 

45.1 

95.7 

95.7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

45.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

45.7 

95  .7 

GE 

areal 

56.  1 

96.9 

96.9 

97.4 

97.6 

97.6 

47. t 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

9  7  .6 

GE 

«sal 

97.2 

98. C 

98. C 

98.5 

98.7 

96.  7 

49.7 

98.  7 

9fi.  7 

4a.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

GE 

30001 

97.7 

98.5 

98. S 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

25001 

V8.4 

99.2 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

44 .« 

GE 

2TG0I 

98.5 

99.3 

99.3 

99  .9 

1  GO.  0 

1C0.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loi.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100  *0 

GE 

ie  sc  | 

98.5 

99.3 

99.3 

99,9 

IGO.O 

1  00.0 

100.  E 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

IGO.O 

100*0 

Gf 

1500  1 

98.5 

99.3 

99,3 

99.9 

1  GO.  0 

1  3C.0 

100.0 

103.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  ,0 

GE 

12031 

98*5 

99.3 

99.3 

99.9 

100. G 

1  ao*o 

100.0 

100.  Q 

100.  Q 

100.  Q 

100.0 

100,0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10001 

90.5 

99.3 

99.3 

99. v 

100.0 

10C.O 

100.0 

100,0 

100*0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

ICQ.O 

100.0 

10b.  0 

GE 

9i>0| 

59.5 

99.3 

99.3 

99.5 

100.0 

1 00.  c 

100.0 

103.  G 

103.0 

100.0 

100.0 

10q  •  0 

100.0 

100.0 

100. 0 

10a  .0 

GE 

eoai 

98.5 

99,3 

99,3 

99.9 

100,3 

100.0 

100.0 

1D0.0 

100.  Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

lOu.O 

GE 

TOG  | 

98.5 

99.3 

99.  J 

99  .9 

ica.o 

1  30.  0 

100.0 

103.  a 

100.0 

100.0 

lon.o 

10D.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

GE 

tool 

SO. 5 

99,3 

99.3 

99.9 

100.0 

1  00*0 

IOQ.O 

103. Q 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

lao.o 

100.0 

100.0 

100 .0 

GE 

tool 

58.5 

99,3 

99,3 

99.9 

100.3 

IOC.  0 

loo. a 

100.  Q 

100. a 

lflO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

GE 

‘teal 

58.5 

99,3 

99.3 

99.9 

IGO.O 

i  jo.  a 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

100*0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

58.5 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

ICQ.O 

100.0 

100.0 

lao.o 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

lao.o 

GE 

20C  i 

96.5 

99.3 

99,3 

99.9 

Icq.O 

ICO.  0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100  .0 

GE 

100) 

58.5 

99.3 

99*3 

99,9 

100.0 

ICQ.O 

100.0 

loo.  G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loD*0 

100*0 

GE 

ul 

99.5 

99,3 

99.3 

99.9 

tOo.O 

1  00.0 

IOQ.O 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100*0 

100*0 

100*0 

100.0 

741 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

L  S  AFC  T  AC  F  ROM  HOURLY  OrfSE RV A  I TONS 

AIR  WEATHER  SCRy I CE/H AC 


STATION 

NUMBLfl : 

74  7340 

STATION 

name  : 

WHITE  SANDS 

MR  NH 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  53*55,57*62 
:  OC?  HOURS  <L  ST ) :  2100*2300 

CC  KING 
IN 

FEET 

1  GE 

1  10 

CE 

6 

GC 

s 

GE 

4 

GE  Gt 

J  2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  SUTUTc 
GE 

1  1/4 

MXLES 

GE  GE 

1  3/4 

fit 

5'» 

GE  GE  GE  GE 

1/2  5/16  1/4  0 

NO 

CEIL  | 

b*4.  B 

9*4.8 

84.8 

84  .8 

84.9 

84.  9 

64  .9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

05. 0 

0S.O 

85.0 

85.0 

0  5  .0 

GE 

2DC30 | 

«6.6 

96.8 

8  6  .8 

86.8 

86.9 

86.9 

8b  .9 

86.9 

06*9 

66.9 

06.9 

87.0 

07.0 

87.0 

87.0 

07  .0 

of 

1  6 GOw  i 

b6.8 

66.8 

86  .8 

86.8 

86,9 

86.  9 

86  .9 

86.  9 

86.9 

86,9 

06.9 

87.O 

07.0 

07.0 

87.0 

0  7  .0 

GE 

jfcrooi 

0  7.  3 

•7.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87  .4 

87.4 

07.4 

87.4 

87.4 

87.6 

07.6 

87.6 

87*6 

07  .6 

GE 

l  *»  r  go  | 

e7.9 

97.9 

8  7.9 

87.9 

88*0 

86.0 

00  .0 

88.0 

88.  C 

88.0 

09. 0 

00.1 

00.1 

00.1 

88.1 

80  .1 

l»E 

12CG0 1 

89.9 

89.9 

89  .9 

89.9 

90,0 

’C.C 

90.0 

90*  C 

90.0 

90.0 

90.0 

90.  I 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

10CQC | 

90.6 

9G.8 

90.o 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

*1.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91,1 

91.1 

91  .1 

GE 

90001 

y 2. 0 

92. G 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92*3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

aroo| 

92.2 

’2.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

’2.* 

GE 

70001 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

gE 

toOODl 

93.7 

93.8 

93.8 

94.1 

94.3 

94.  3 

94.3 

”.3 

9«|.  3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94. S 

94  .5 

GE 

SCOOJ 

9*4.6 

9*4  •  9 

94.9 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

’5. 5 

95.5 

95.5 

95  .5 

GE 

4 5 00  | 

VS. 3 

95.3 

95.3 

95. S 

95.8 

95.  8 

95.8 

95.  0 

95.8 

9S.0 

95.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96,0 

9fO 

GE 

*4  "  G  C  I 

96.0 

96.2 

96.2 

96. S 

*6’8 

96.0 

96.0 

96.  8 

96.0 

96.8 

96.0 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

GC 

35cCi 

96.6 

96.9 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

GE 

300G  i 

98. n 

9  8.2 

96.2 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99*2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

2Sucl 

98.2 

98.  S 

98  .5 

96.9 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  3 

99,3 

99.3 

99,3 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99  .5 

GE 

20001 

98.5 

98.8 

98  .8 

99.2 

99** 

99.6 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GC 

lauol 

98.  S 

98.8 

98.8 

99.2 

99.6 

99,6 

99  •& 

99*  b 

99,6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

Gt 

1 -00  | 

99.7 

98.9 

98  .9 

99.3 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

1200  | 

98.7 

98.9 

98.9 

99.3 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99,7 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

iroci 

98.8 

99.i 

99.1 

99  *S 

99.9 

99,  9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

loo  .0 

GE 

9  001 

98.8 

99.1 

99.1 

99.  5 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

8  00  | 

98.fi 

99.1 

99.1 

99.  S 

99.9 

99.  9 

99,9 

99,  9 

99.9 

99*9 

99.9 

100.0 

100.0 

1P0.Q 

ioo*o 

100.0 

GE 

700  | 

98.8 

99.1 

99.1 

99.5 

99,9 

99.  9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GC 

G  QO  1 

98.8 

79*  1 

99.1 

99.5 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

500| 

98.8 

99.  1 

99.1 

99 ,5 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99,9 

99 1  9 

109.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100  .0 

GE 

9  JO  1 

98.8 

99.  1 

99.1 

99,5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  •  9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100*0 

ico.o 

100  .0 

GE 

300  | 

98.  e 

99.1 

99.1 

9V.5 

99.9 

99.9 

99,9 

99.  9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200| 

98*  8 

99.1 

99.1 

99.5 

99.9 

99,  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GC 

l  co  I 

98.8 

99.1 

99.1 

99*S 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

GE 

01 

98.6 

99.  1 

99.1 

99.5 

99.9 

95,9 

99.9 

99*  9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS:  7*  1 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PEH CCNTAGfc  WCQL'gHC V  OF  OCCURRENCE  Of  CFlLlNG  YFRSUS  VISIBILITY 

usafltac  from  hourly  observations 

A i R  kCATHCR  SCRVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

7 1 739  C 

ST  AT  1  OK 

i  N*  HE : 

WHITE 

SANDS 

MR  NM 

PER I 00 

OF  RECORD:  53 

-62 

MONTH 

:  OCT 

HOURS (LST)s 

ALL 

CE  RING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  HvLCS 

IN  [ 

GC 

GC 

GC 

GC 

GE 

GE 

6E 

GE 

GC 

GE 

GE 

be 

GC 

GC 

GC 

GE 

eeet  1 

10 

6 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  S/9 

S 

3/9 

5/8 

1/2 

5/16 

1/9 

0 

NO 

CllL  | 

81.0 

61.3 

81.3 

81.3 

61.5 

8l*  S 

61.5 

81.  5 

61.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

61.6 

81.6 

81.7 

GC 

20C00I 

63.8 

89.1 

89.1 

89.1 

86.2 

89.  2 

81  .2 

86.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

69.9 

89  .9 

GC 

180U0I 

£3.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.  3 

89.3 

89.3 

89,3 

6<t*3 

8*. 3 

89.9 

69.9 

89  .$ 

GC 

lbCOOl 

8m.  2 

e9.5 

89  .5 

69.5 

69.6 

89.6 

69  .6 

89.6 

69.6 

89.6 

89,6 

89.7 

69.7 

89.7 

69.8 

89  .9 

GC 

i«rac| 

61.7 

85.  C 

85  .0 

85. G 

as.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

05.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85,3 

85.  S 

8  5  .9 

GC 

:2?00l 

86.6 

87. C 

8  7.0 

87.0 

87.1 

67.1 

87.2 

8  7.  1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

07.2 

87.2 

87.3 

87  .3 

GC 

1DCODI 

68.0 

88.9 

88.9 

88.9 

88.6 

88.6 

08  .6 

88.6 

66.6 

80.6 

88.6 

86.6 

88.6 

80*7 

68.7 

88  .6 

GC 

9C00 1 

«0.9 

89.3 

89.3 

89.3 

8  9.9 

89.9 

69.5 

89.5 

69.5 

89.5 

89.5 

89,5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

LC 

ecuol 

89.  9 

89.8 

89.6 

89-9 

90,0 

90.0 

90.0 

90.0 

*□•0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90,2 

90.2 

GC 

7?uOl 

90.  1 

90.5 

90.6 

90*6 

90.8 

90.0 

90.6 

90.8 

90,8 

90. 8 

90.8 

90.8 

90.8 

93.9 

90.9 

91  .0 

GC 

6C00T 

9  2.2 

92.7 

9  2.8 

92.9 

9J.0 

93.0 

93.1 

*j.i 

93*1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

GE 

5P00I 

93.3 

93.6 

9  3.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

»H.2 

9*. 3 

99.3 

99.9 

99  .9 

GC 

9530| 

99., 

’9.6 

99.7 

99.6 

99.9 

99.  9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

GC 

nrooi 

95.5 

96.1 

96.1 

96*3 

*6.5 

96.  S 

96.5 

9b.  5 

96.5 

96.5 

96.5 

95. S 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

GC 

3*001 

96.2 

96.8 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.9 

97.9 

97  .5 

GC 

3COOI 

96.9 

97.6 

97.6 

97.6 

96.0 

96.0 

98.1 

90.  1 

98.1 

»».t 

90.1 

98*1 

96.2 

98.2 

98.3 

96  .3 

GC 

25001 

97.3 

98.0 

98.1 

98.2 

98.9 

98.9 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98. 7 

96*6 

GC 

zrool 

97.7 

98.3 

98.9 

««.  6 

98*8 

96.8 

98.9 

96.  9 

98.9 

96.9 

96.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GC 

18001 

97.7 

98.9 

98.9 

96  *6 

98.8 

98.6 

98.9 

98*9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

&e 

15001 

97.8 

98.6 

9  8.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.  1 

»«., 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.1 

99.3 

99  .9 

GC 

12UQ  | 

98.0 

98.7 

98.8 

96.9 

99.2 

99.2 

99.J 

99.  3 

99,3 

99.3 

99.3 

»».3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

GC 

1"00I 

98.0 

90.0 

98.8 

99 .0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99  .6 

GC 

9001 

98.0 

98.8 

9  8  .9 

99,0 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.5 

99,5 

99.6 

99.6 

« 

eool 

98.0 

98.8 

98.9 

99.  U 

99,3 

99.3 

99.9 

99,9 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99,6 

99.7 

GC 

7001 

93.0 

98.8 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99,9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99  .7 

GC 

tool 

98.  I 

98.8 

98.9 

99.1 

99.3 

99.  3 

99.9 

99.9 

99,5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.6 

99,6 

99.7 

99.7 

GC 

5001 

98.1 

98.8 

99.0 

99.1 

99.9 

99.9 

99.5 

99.  5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,6 

99  .6 

GC 

•  03l 

98.1 

98.8 

99.  C 

99.1 

99.9 

99.9 

99.5 

99.6 

99*6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

GC 

300  1 

98.1 

96.9 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.6 

99  .9 

GC 

2001 

98.  1 

98.9 

99.1 

99.2 

99,5 

99.5 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99., 

99.9 

100.0 

GC 

100| 

98.1 

90.9 

99.1 

99*2 

99,5 

99.  S 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

IOC  *0 

GC 

0 1 

98.1 

98.9 

99,1 

99.2 

99.5 

99,5 

99,7 

«»•  7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


GINS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US ATCIAC 

AIR  kiL  A  T  ME  R  SE&VlCE/MAC 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  of  occurrence  of  CEILING  vERSLS  visibility 
from  hourly  observations 


STATION  number:  747J4C  STATION  f,A«E  :  UHITf  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RICORO:  5J-6? 


MONTH 

NOV 

HOURS (LS  T 1 ;  OOqo-0200 

CE  KING 

IN  | 

FEET  | 

5E 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  M  jLES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  I  1/4  I  3/4 

gE 

5'b 

GE 

1/2 

GE 

E/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

65.7 

8  6.2 

86.2 

At  ,5 

86.5 

66.  6 

86  .6 

86.  8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

2C00QI 

t  7.  3 

07.9 

a  7  .9 

88.1 

88.1 

86.4 

88  .4 

88.4 

88.9 

ee-1* 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88  .4 

GE 

IbCOO | 

i  7.fc 

88.1 

88.1 

86.4 

88.4 

88.  7 

08.7 

88.  7 

b8. 7 

88.7 

88.7 

88.7 

08.7 

88.7 

86.7 

86  .7 

oE 

lfccool 

87.  f. 

38.  1 

88.1 

88.4 

68.4 

86.  7 

88.7 

68.  7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

08*7 

88  .7 

GE 

140GGI 

b  9.C 

89,5 

89  .5 

89.0 

6  9*8 

90.  1 

90.1 

90.  1 

90.  1 

*0.1 

9^.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90  .1 

GF 

1 21  on  1 

91.0 

91.6 

9  1  .6 

91.8 

91.8 

*2.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92  .1 

GE 

1CCOOI 

91.6 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.8 

92  .6 

92.  8 

92.8 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .6 

GE 

9rcot 

vi.e 

92.5 

92.5 

92. a 

92.8 

93.  1 

93.1 

93.  1 

93.1 

R3. 1 

93.1 

93.1 

*3.1 

93.1 

93.1 

93  .1 

GE 

dCDCI 

V  ?♦  4 

*3.1 

93.1 

,3.3 

93.3 

93.6 

93  .6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

9  3  .6 

GE 

7TQOI 

92.5 

7  3.2 

9  3.2 

93.5 

93.5 

*3.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

43.7 

93  .7 

LC 

6CU0  | 

93.9 

94.6 

9  4  .6 

94.  b 

94.8 

95.  1 

95.1 

*5. 1 

*S.l 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95  ,1 

gE 

5000  | 

95. C 

95.6 

9  5.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.  2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

GE 

45  oo  | 

95.6 

9b,S 

96.3 

96.6 

96.6 

96.9 

96  .9 

96.  9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

9fc  .9 

of 

42031 

95.0 

96.5 

96.5 

9b. 7 

9  6  •  7 

97.0 

97.0 

97.  C 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97  .G 

gE 

3*;3l 

96.  3 

97.  G 

9  7.0 

97.3 

97.3 

97.5 

*7.S 

»7*S 

*T.S 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

3C0UI 

96.6 

97.3 

97.3 

97.6 

97.5 

97,8 

97. B 

97.8 

97.8 

97.8 

*7*8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

9  7  .8 

uE 

2*0Cl 

97.0 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98  .2 

98.  2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

*8.Z 

98.2 

90  .2 

GE 

2C0C) 

97.1 

97.6 

9  7  .8 

9a.  i 

98.1 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

*  8  *  9 

90.4 

98.4 

90.4 

90.4 

98  .4 

GE 

ItOOl 

*7.1 

97.8 

9  7.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98  «i« 

98-  * 

96.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98,4 

90  .4 

(.c 

1SC0  I 

97.1 

97.8 

9  7.8 

98.1 

98.1 

96.4 

98  .4 

98.  4 

96.4 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96  .4 

GE 

1200  | 

97.5 

98.2 

98  .2 

96.5 

98.5 

90.8 

98  .8 

98.  8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

*8  •  a 

98*8 

98.8 

98  .8 

GE 

ICQOI 

97.8 

*8.S 

98  .5 

98  •  a 

98.8 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99  ,5 

GE 

90  01 

98.  C 

98.6 

98  .6 

96.9 

9  8,9 

99.2 

99 .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

uE 

8001 

99, C 

98.6 

9  8  .6 

98.9 

98.9 

99.2 

99  ,2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

700  | 

98. C 

98.6 

98  .6 

90.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.2 

99,2 

»*.Z 

*9.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

tool 

9  g.  0 

98.6 

9  8.6 

98.9 

98*9 

99.2 

99.2 

99,  2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

*».6 

99.6 

99  .6 

GE 

5001 

98.0 

90.6 

98  .6 

98 .9 

*8.9 

99.2 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

“OJl 

98.0 

98.6 

9  8  .* 

98.9 

99,  U 

99,  3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.J 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99  .7 

tf 

100  I 

98.0 

98.6 

9  8  .6 

98.9 

99,2 

99.5 

99  .5 

99,  5 

99,5 

99.5 

9  9.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99  .9 

GE 

2001 

98.0 

98.6 

98  .6 

98.9 

99.2 

99.5 

99  .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,9 

99,9 

*9  •  * 

99.9 

99  .9 

GE 

1001 

98,  r 

96.6 

9  a  #6 

98.9 

99,2 

99.5 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.  C 

100.0 

100.0 

lOo.O 

IOG.O 

GE 

31 

98  •  C 

98.6 

9  8  .6 

98.9 

99.2 

99.  5 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

lOO.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

734 


TOTAL  NL'MPER  OF  OBSERVATIONS 


fat  06  AL  CLI  Mill  OLOG  V  BRANCH  PChCENTaGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VFRSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  $CRVIC£/MAC 

STATION  NIMBtR:  7*473**  C  STATION  NAhE:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOO  OF  RECORD:  53-6? 

MONTH:  NOV  HOURS ILST I :  GjQQ-OsCO 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MiLES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

1C 

GE 

0 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

Ge 

5/8 

G£ 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

85.7 

06.3 

06.3 

06.3 

06.3 

86.  3 

86.3 

66.  3 

66.3 

86.3 

06.3 

06.3 

06.3 

86.3 

66.3 

06.3 

Ot 

2CPC0  | 

87.3 

87.9 

0  7.9 

07.9 

87.9 

87.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

8  7.9 

UE 

lecoGi 

6  7.fi 

90.3 

60.3 

86.3 

68.  J 

66.3 

08.3 

80.  3 

63.3 

88.3 

68.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88  .3 

GE 

l*>OOOl 

67.8 

a#*  J 

00.3 

88.3 

88.3 

66.3 

88.3 

88.  3 

68.3 

88.3 

80.3 

00.3 

88.3 

88.3 

08.3 

68  >5 

GE 

ivrooi 

69.  1 

89.7 

09  .7 

89.7 

89.7 

89.  7 

69.7 

69.  7 

89.7 

89.7 

89.7 

09.7 

09.7 

89.7 

89.7 

09  .7 

GE 

12*05 | 

91. *1 

92.0 

92. C 

92.0 

92.0 

12.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92. 0 

92  .0 

GE 

1QC0Q | 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.  5 

92.5 

92. S 

82.5 

92.5 

92.5 

92. S 

92.5 

92  .5 

uE 

9CG0| 

c2.4 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.  9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92-9 

92  .9 

GE 

arcoi 

92.7 

•>1.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

91.2 

GE 

7T00  1 

92.7 

93.2 

9  3.2 

93.2 

95.7 

93.2 

y3.2 

93.  2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

9  3  .2 

GE 

faCCQl 

94.  1 

94.7 

94  .7 

94.7 

94.7 

94.  7 

94.7 

94.7 

99.7 

99.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

5CQ0  | 

95.  1 

95.6 

95.6 

95,6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

IS. 6 

95.6 

95.6 

95  .6 

GE 

*»500| 

*5.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95. 9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

9S.9 

05  *9 

GE 

**rooi 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

10.2 

96  .2 

GE 

35001 

96.6 

97.3 

97.3 

97.  J 

97.3 

97.  3 

97. j 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

GE 

3COOI 

97.  0 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

*7.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

25  001 

97. t 

90.2 

90.2 

90.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

91.2 

98.2 

90  .2 

GE 

22001 

96.0 

90.6 

90  .6 

98. 6 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

GE 

18  001 

99. r 

90.6 

9  0. «» 

98  .6 

90.6 

90,6 

98  .6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

90  .6 

Gt 

JiOOl 

90.0 

90.6 

9  0  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

90.6 

90.6 

90.6 

98.6 

98  .6 

GE 

1200  | 

ye. 2 

90.9 

90  .9 

98.9 

90.9 

96.  9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98,9 

98.9 

90.9 

90.9 

90  .9 

GE 

irool 

99.2 

90.9 

90  .9 

98.9 

90.9 

90.9 

98.9 

98.  9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

90C1 

90.2 

90.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

90.9 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

5  CO  1 

99.2 

90.9 

90  .9 

90  .9 

98.9 

90.9 

98  .9 

90.9 

98.9 

90*9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

700| 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99,  3 

99.3 

99,3 

11.  J 

99.6 

99*6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

eool 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,  3 

99,3 

99.3 

99.3 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

500| 

90.6 

99.3 

99.3 

99,  j 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

**onl 

90.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.J 

99.  3 

99. 3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

3GG  1 

90.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99,3 

99.  3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

98  •  A 

99.3 

99.3 

99.  i 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

1001 

99.6 

99.3 

99.3 

99.  j 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100>0 

GE 

cl 

99.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3 

99,3 

99.7 

99.7 

100.0 

>00-0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLlMAIOLOGf  BRANCH  PtKCLNfAGE  ERE  OUtNCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  0*5 (RV A  I IONS 

A  jR  MCA  THE R  SCrVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

74  734  C 

STAT  JON  NAME  : 

WHITE 

SANDS 

MR  NM 

RERIOO 

MONTH: 

OF  RECORO:  53*62 

NOV  HOURS ILST  1  r 

ObQQ>0*00 

CC  ILING 

IN  | 

FEET  ( 

GE 

1C 

GE 

6 

GE 

5 

bE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GC  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTC  NILES 

6£  GC  GE 

1  1/4  1  3/4 

GC 

5/8 

*1 

W2 

GC 

5/16 

GC 

1/4 

GC 

0 

NO 

ecu  1 

E2.  1 

82.4 

82.5 

62.5 

82. S 

82.5 

62.5 

62.5 

82.  S 

82.5 

82.5 

82.5 

•  2.5 

82.5 

82.5 

•  2.5 

bE 

20000 1 

8  V.  2 

84.4 

84  .6 

64.6 

84.6 

64.6 

64  .6 

84.6 

64.6 

84.6 

89.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84  .6 

GE 

UOOOl 

64,2 

94.4 

8  4  .6 

84  16 

64.6 

84.  6 

84.6 

84.  6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

64.6 

84.6 

GE 

160001 

8  4,3 

•«.<, 

6 4  .7 

84.7 

64.7 

99.  7 

84.7 

84.  7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

•  4.7 

84.7 

•  b.7 

•4  .7 

bC 

1*1000  1 

87,0 

97.3 

8  7.4 

87.4 

el.n 

67.4 

87  .4 

87.4 

87.4 

97.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

•  7  .4 

b£ 

12r03l 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89  ,9 

09.  9 

89.9 

89.9 

89.9 

•9.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89  .9 

vit 

1 0000  I 

90. C 

90.3 

90.4 

9q.9 

90.4 

90.4 

90  .4 

90.  « 

90.4 

90.4 

90.* 

90.4 

90*4 

90.4 

90.4 

*0  .» 

GE 

*2001 

9J.6 

^ 0.  6 

9  1.0 

91.0 

91.0 

91.  C 

91  .0 

91. C 

91.0 

91.0 

91. 0 

91.0 

91.0 

9 1 ,0 

91.0 

*1  .0 

GE 

erool 

91.3 

91.5 

9,. 7 

91., 

91*7 

91.7 

91  .7 

91.  7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

*1.7 

*1  .7 

GE 

70001 

91.7 

9J.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

.2. 1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

*2.1 

*2.1 

5t 

bCOOl 

92.5 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

*2  .« 

bE 

sroci 

93.2 

9J.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

9J.b 

93.6 

93.6 

»j-b 

93.6 

93.6 

GE 

45CC| 

93.6 

93.9 

9„.C 

94.J 

91.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94,0 

94.0 

94.0 

94.0 

99.0 

94.0 

**  .0 

GE 

<*0001 

94.8 

95.1 

9  5.2 

95.2 

«5.2 

95.2 

95.2 

9S.2 

95.2 

*5.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

*5.2 

*5.2 

1>C 

35001 

95.6 

96.2 

96.4 

96.4 

96*4 

96.4 

96.4 

9b. 1 

96.4 

9b. 9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

GE 

3000  1 

96.4 

97.1 

9  7.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97*7 

97.7 

97.7 

97  .7 

GE 

25031 

96.6 

97.3 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97. • 

97.9 

97.9 

97.8 

97.9 

97.8 

»7.« 

«7.« 

GE 

2CQ0  | 

97.  1 

98. G 

98  .2 

96  .4 

9>.s 

96*  5 

90.5 

96.  5 

98.5 

98.5 

98.5 

96.5 

99.5 

98.5 

98.5 

»*  .5 

GE 

leoal 

97.4 

98.2 

98  .5 

98.6 

98.8 

96.8 

98.8 

«>•■ 

96*8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.9 

98.8 

98.8 

98  .9 

GE 

15001 

97.7 

98.5 

98  .8 

98.9 

99,0 

99,0 

99.0 

99. C 

99,0 

99.0 

94.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.2 

GE 

1200  1 

*7.  e 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

**.2 

99.3 

GE 

KOOI 

98.0 

98.8 

99. C 

99.2 

99.3 

99.  3 

99.  J 

99.  3 

99.3 

99.J 

99.3 

99.3 

99. J 

99.  J 

99.3 

99.5 

GE 

9301 

98. C 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99,3 

99.3 

99*  J 

99,  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.J 

99.3 

99  .5 

GE 

eooi 

98.  1 

98.9 

99.2 

99.3 

99.5 

99.  S 

99.5 

99.  5 

99*5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .6 

bE 

7C0| 

98.1 

98.9 

99  .2 

99.3 

99,5 

99,5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99*5 

99.5 

99  .6 

GE 

6 GO  I 

98,; 

98.9 

99*2 

99.3 

99.5 

99.5 

99,5 

99.  5 

99.$ 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

»*.s 

99.6 

GE 

500| 

98.1 

98.9 

99.2 

99.3 

99,5 

99.5 

»*.S 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .6 

GE 

4G0| 

98.  1 

98.9 

99.2 

99.3 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99*5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

GE 

300| 

48.1 

98.9 

99.2 

99.3 

99,5 

99.5 

99,5 

99.  5 

99,5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

2001 

90.1 

98*9 

99.2 

99.3 

99,5 

99.5 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

1001 

98.  1 

98.9 

»».2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

too  .0 

GE 

ol 

98.1 

98.9 

99.2 

99.3 

99,5 

99.  S 

**.S 

99.  5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS! 
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GLCBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRECUENc*  Op  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

LS  AF  E | AC  F  MOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  bEATpER  SCRVlCE/MAC 

STATION  NUMBER:  7*73*0  STATION  NAME:  UH IT E  SAnOs  MR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  Sj-62 

MONTH:  NOV  HOURS (LST  I  •  0900. UqO 


CEIlUC  VISIBILITY  IN  STATUTE  H1LES 


IN  1 

FEET  1 

CE 

ir 

GE 

fc 

GE 

5 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

11/2 

GE 

1  1/* 

GE 

1 

GE 

3/* 

GE 

5/0 

GE 

1'2 

Gc 

S'  76 

GE 

1/* 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

6  3.7 

a*.* 

6*  .5 

WH  .6 

8  *  .6 

8*.  6 

«*  .6 

8*. 6 

0  *  .  6 

8*  .6 

8**6 

0*  •  6 

8*. 6 

a*. 6 

8*. 6 

88  .6 

CE 

20COOI 

65.  7 

86.* 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86  .7 

86.  7 

85.7 

86.7 

06.7 

06.7 

86.7 

06.7 

06.7 

06*7 

GE 

laooal 

85.7 

86.* 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86  .7 

86.  7 

86.7 

86.7 

86.7 

06.7 

86,7 

85.7 

06.7 

B6  .7 

GE 

1  AC  00 | 

86.3 

86.9 

87.1 

67.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87 .2 

87.2 

87.2 

07.2 

07.2 

B7.2 

87.2 

87.2 

GE 

18~o3| 

67.8 

88.* 

88  .6 

80.7 

88.7 

88.  7 

88.7 

00.  7 

88.7 

80.7 

08.7 

60.7 

88.7 

88.7 

00.7 

08.7 

GE 

liCOOl 

<3.1 

90.7 

9  0.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91. o 

91.0 

91  .0 

GE 

10CQ0I 

91.2 

91.6 

92.  U 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

*2.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

82.1 

82.1 

GE 

sraol 

«».* 

92.* 

*2.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.  7 

92.7 

82.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92c  7 

82  .7 

GE 

8C00I 

91.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

9?.  9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

82.8 

92.9 

GE 

'cool 

92.1 

9  3.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

’3.  5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

83.5 

GE 

60001 

93.2 

9*. 3 

98.8 

9*  .6 

9*. 6 

9*.  6 

9*  .6 

9*.  6 

9*. 6 

9*. 6 

88.6 

9*  *6 

9*  .6 

9*.  6 

9*. 6 

9*  .6 

GE 

Scocl 

93.5 

9*. 6 

9*. 7 

9*80 

9*. 8 

9*.  8 

9*  .8 

9*.  0 

9*. 8 

9*  .8 

9*  «  0 

9*.  8 

9*  .8 

9*  .0 

88.8 

9*  .0 

GE 

atom 

88.1 

95.* 

9  5.5 

*S"6 

85.6 

95.8 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

85.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

GE 

HCOOl 

85.1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

»6«6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

86.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

<.E 

35001 

95.1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

85.6 

85. 6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

86.6 

M  C 

3C0GI 

95.* 

96.7 

9  6.9 

«'.a 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

87.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

25  CGI 

96.5 

97.8 

98.0 

96.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98.2 

88.2 

98.2 

98.2 

90.2 

90.2 

98.2 

90  .2 

GE 

2C00I 

97. C 

98.5 

9  8.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

88.2 

99.2 

99  .2 

GE 

18001 

97.0 

98.5 

9  8  .6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

88.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

I50GI 

97.1 

98.6 

98  .8 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

98. 3 

99.3 

88.  J 

99.3 

99.3 

99.3 

uE 

17001 

97.3 

96*8 

9  8.9 

99.3 

99.5 

95.5 

99.5 

99.  5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  *5 

GE 

1C00I 

97.3 

98.8 

98.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

’OOl 

97.3 

98.8 

9  8  .9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  fa 

88.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

fiCOI 

97.3 

98.8 

98.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.fa 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

7001 

97.3 

98.8 

90.9 

99.3 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,fa 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

tool 

97.3 

98.8 

90  .9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

GE 

?  0C| 

97.3 

90.8 

98.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.  fc 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99  .7 

ct 

6001 

97.3 

98.8 

9  8  .9 

99, J 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

700  | 

97.3 

90.8 

90.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2  JO  | 

97.3 

98.8 

98*9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100  .0 

GE 

1J0| 

97.3 

98.6 

9  8.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

0| 

97.J 

98.0 

90.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

88,8 

*».5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100*0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  735 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOL'eNCY  OF  occurrence  or  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A  J  R  RE  A  THE  R  SErVICE/MAC 


STATION  NUHBCR:  78738 J  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORO:  53-62 

MONTH:  NOV  HOURSTLSTI:  1500*1^00 


CE  ILUG 

IN  | 

FEE!  | 

GE 

1C 

GE 

t 

GE 

5 
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95G0I 

99.7 

95. b 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

9b.o 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

9*  .1 

GC 

*rcoJ 

95.  3 

9b. 2 

96.3 

96.5 

96.5 

9b.  5 

9b. b 

9b. b 

9b. 6 

96.7 

9G.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

liool 

95.7 

9b. 7 

96.8 

9b. 9 

97.0 

97.0 

«*.i 

97.  1 

»7. 1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

3C0DI 

9b. 2 

97.2 

97.3 

97.9 

97.5 

97.5 

97,6 

97.6 

97.6 

•7.7 

•9.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2*  00  1 

9b. 6 

97.  b 

9  7.8 

97.9 

98.0 

96.0 

98.1 

94. 1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

»».2 

•••2 

98.2 

98  .2 

GE 

20001 

97.1 

98.3 

98  .5 

98.7 

9|.8 

98.9 

98  ,9 

98,9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

>8031 

97.2 

98.9 

98  .5 

98.8 

98.9 

98.9 

99,0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

Gr 

I  500  I 

97.3 

98.5 

98.7 

98.9 

99.0 

99.  0 

99.1 

99.  1 

»».i 

«».2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

59.2 

99  .2 

GE 

12001 

V  7.9 

98.b 

98  .8 

99.0 

99.1 

99.  1 

99,2 

99.  2 

99.2 

99.3 

99.1 

99 .3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  .9 

GE 

UOOi 

97.5 

98.7 

98  .6 

99.1 

99.2 

99.2 

99,3 

99.  3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

90CI 

97.5 

98.7 

98  .9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .6 

Gt 

8031 

97.5 

98.7 

98  .9 

99.1 

99.2 

99.  3 

99,3 

99,9 

»»•• 

99.9 

99.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

GE 

700  | 

97.6 

98.8 

98  .9 

99.2 

99.3 

99.  3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .7 

GE 

tool 

97.6 

’«•  8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.  3 

99,9 

99.9 

99.9 

99.  S 

99.5 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99  .7 

GE 

5031 

97.6 

98.8 

98.9 

99.2 

99.  3 

99.  3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

9CCI 

97. b 

98.8 

98  .9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

30C  | 

97.6 

98.8 

98  .9 

99.2 

99.3 

99,9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.1 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

1Q0.0 

GE 

JOOI 

97. 

98*8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

1  GO  1 

97.6 

98.8 

98.9 

99 .2 

»»•  j 

99.9 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

GE 

01 

97. fc 

98.8 

9  8  .9 

99.2 

99.3 

99.9 

99.5 

99.  5 

99-5 

99.8 

59.8 

99.9 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  5719 


t 


I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PfckCt  NTAGC  FRE  LUC  N  c  Y  Op  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

lsafct*c  FROM  hourly  observations 

AIR  BEAThER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME:  WHlU  SANDS  MR  NM  PE«IOO  OF  RECORD:  S3-6? 

MONTH:  OEC  HOURSILSTlt  OOOO.C2 qo 


CEIlInG  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEE  1  | 

GE 

;c 

CC 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GC 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/6 

GC 

1/2 

GC 

S/L 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  I 

79.2 

79.7 

79.9 

60.3 

80.3 

80.  3 

83.3 

80-  3 

60.3 

80 .3 

80.3 

80.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GC 

200001 

01.2 

81.7 

a  1  .9 

82.3 

82.3 

62.3 

62.3 

82.  3 

82.3 

82.3 

02.3 

62.3 

62.3 

02.3 

62.3 

82  .3 

GE 

i&raa| 

81.2 

81.7 

a  1  -9 

82.3 

62.3 

82.  3 

62.3 

82.  3 

02.3 

82.3 

82. 3 

02.3 

82.3 

82.3 

«2.3 

62.3 

GE 

16T03I 

81.7 

82.  3 

82.5 

82.9 

82.9 

82.9 

82.  9 

82.9 

62.9 

82.9 

82.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62  .9 

GC 

iiraol 

84.6 

95.2 

85.3 

85.7 

8  5.7 

85.7 

85.7 

®  5  •  ? 

*5.7 

85.7 

85.7 

8S.7 

85.7 

05.7 

65.7 

65  .7 

vE 

12C00I 

66.  7 

87.3 

87.4 

87.9 

87.9 

87.  9 

07.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87*6 

87.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

lococl 

68.3 

38-9 

89  .C 

69.4 

69.4 

89.4 

89  .4 

89.4 

69.4 

89.4 

69.4 

09.4 

89.4 

89.1, 

09.4 

09  .4 

GE 

9P0C  | 

88.9 

89.7 

90.G 

90.4 

90.4 

90.  4 

90.4 

93.  4 

90.4 

«Q.>I 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90  .4 

OE 

erool 

89.3 

90.2 

90.9 

90.9 

90.9 

9q,  9 

90.9 

93.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90  .9 

ut 

70001 

90.0 

9q.9 

91.2 

91.o 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

«1.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

OE 

6C00  I 

91.2 

92. C 

92.3 

92.7 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

»7.7 

92. T 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

Sr00| 

92.2 

•>3.1 

9  3.9 

63.  V 

94.0 

94.0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OE 

HSQSI 

9  2.4 

93.4 

93.9 

94.3 

96. 6 

’4.  4 

94  .4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94  .4 

CF 

*COOI 

93.9 

95.3 

9  5.4 

95.9 

96.3 

96.  a 

96.0 

96.0 

96-3 

96. a 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .0 

OE 

3SC0I 

94.  3 

9S.4 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

9b-6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

OE 

3000  1 

94.  7 

95. 9 

96.3 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

91. 0 

97.0 

97.0 

C-E 

ziani 

95.4 

96.6 

97.1 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97  .9 

OE 

2rool 

96.0 

97.1 

97.7 

98.3 

98.4 

98.4 

98  ,4 

98.  4 

90-4 

98.4 

98,4 

98.4 

90.4 

90.4 

96.4 

98  .4 

OE 

IfBOl 

96.  3 

97.6 

98.1 

98.7 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90-9 

98.9 

96.9 

90.9 

98  .9 

OE 

lSQOi 

96.4 

97.7 

98.3 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99,0 

»».o 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

12J0I 

96.4 

97.7 

98.3 

98-9 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.  J 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  ,j 

OE 

»:oal 

96.6 

97.9 

98  .4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.* 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

l,E 

«500| 

96.6 

97.9 

99  ,4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.  4 

99.4 

99.4 

99.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

OE 

eQO| 

96.6 

97.9 

98  .4 

99.0 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.9 

99.4 

99  .4 

OC 

700J 

96.6 

97.9 

98-9 

99.0 

99.4 

99.4 

99,4 

99.  4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

GE 

tool 

96.6 

97.9 

98  .4 

99.  u 

99.4 

99.  9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OF 

500  1 

96.6 

97.9 

98  .4 

99  *  u 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

OC 

ioa| 

96.6 

97.9 

98.4 

99.1 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.T 

99.7 

99,7 

99  .7 

GE 

3aal 

*6*6 

97.9 

98  .4 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

2  OG  | 

96.6 

97.9 

9  8.4 

99.3 

99*7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

GE 

1001 

96.6 

97.9 

90.4 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99*7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

01 

96.6 

97.9 

98.4 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


701 


PERCE  NT  AG  E  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  F  OUR  L Y  OBSERVATIONS 


STATION  NUH9ER ;  7*73*0  STATION  NAME:  WHITE  SANOs  NR  NH  PERIOD  Of  RECORD:  53*6? 

MONTH:  DEC  HOURSTLSII;  OJQO-OSoo 


CEILING 

IN  | 

f  EE  1  | 

GE 

1C 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

V1SIBILIT V 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/*  1 

GC 

;/* 

GE 

«/• 

6E 

1^2 

6e 

s/l6 

GE 

1/* 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

79.7 

8Q.S 

8  3.6 

80.6 

60.8 

80.  8 

61.0 

81.  C 

61.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

01.1 

GE 

200001 

80.7 

81.5 

8  1.6 

81.6 

6  1.8 

81.6 

82.0 

82.  3 

82.0 

82.1 

02.1 

62.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82  .1 

GE 

laccal 

eo.e 

91.7 

82. C 

821C 

62.0 

82.0 

6?  .  I 

82.  1 

8  2.1 

82.2 

62.2 

82.2 

*2.2 

82.2 

82.2 

8  2.2 

GE 

itroci 

81.7 

«2.5 

8  2 

82.8 

62.8 

82.  8 

63.0 

83.  0 

83.0 

83,1 

03.1 

83.1 

8  3.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

1*0031 

83.? 

8*.  1 

8*  .* 

8*  •* 

8*.* 

6*.  * 

0*  .5 

8*.  5 

8*.  5 

0*  ,  7 

8*. 7 

6*  •  7 

8*. 7 

8*«7 

6*  •  7 

8*  .7 

GE 

120001 

85.  1 

85.9 

86.2 

66.2 

66.2 

66.2 

8b  •* 

86.  i| 

*8*8 

86. 5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

86  .5 

GE 

10C00  I 

87.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.  1 

89  .2 

39.  2 

89.2 

8».3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89  .3 

GE 

9 '  DC  \ 

sa.i 

89.  1 

89-3 

8V.3 

89.3 

89.  3 

89.5 

09.5 

89.5 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

89.6 

89  ,b 

GE 

bC  30  1 

85.5 

99.5 

8  9.6 

69.6 

89.0 

8«.  a 

89.9 

89.9 

69.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

9G  .2 

uE 

7L00I 

69.1 

90.1 

93.3 

90.3 

90.3 

90,  3 

90.5 

90.  5 

90.5 

90.0 

90.0 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.0 

<if. 

6CCUI 

89.? 

90.3 

9a*i> 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.0 

90,8 

*1.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

GE 

SCGGl 

89.9 

91.3 

9  1  .6 

91  .6 

91.8 

91.8 

91  .9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

’2*3 

92.3 

92.3 

GE 

tsooi 

93.1 

91.5 

9  1  .8 

91.  B 

«M 

91.9 

92.0 

92.0 

»2.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

GE 

■irool 

91.8 

93.3 

93.6 

93.6 

93.9 

93.9 

9*  .0 

9*.  C 

9*  .  0 

9*.  3 

9*. 3 

9*.  3 

9*. 5 

9*. 5 

9*. 5 

9*  .5 

G  E 

3500  1 

93.3 

95.0 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.  7 

»5.7 

9b.O 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

LE 

3C00  J 

93.6 

95.3 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.* 

96.* 

96.* 

96  .* 

GE 

2500  1 

9*. 5 

’<>.2 

96.* 

96  •* 

96.7 

96.7 

96.9 

96.  9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .J 

GE 

20001 

vs.  r 

96.7 

97.3 

97.0 

97.3 

97.  3 

97.* 

97.  * 

97.* 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

18001 

95.(j 

96.7 

97,0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.* 

97.* 

97.* 

97,7 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

15001 

95.3 

97.0 

97.3 

97.3 

97,6 

97.6 

97.7 

97.  7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

90  .2 

GE 

12001 

9S*S 

97.3 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

90.0 

96.0 

98.0 

98.3 

98.3 

90.3 

98.9 

98.* 

98.* 

90.* 

GE 

rooi 

95.5 

97.* 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.  * 

98.* 

90.7 

98.7 

90.7 

98,9 

98.9 

98.9 

98  .9 

uE 

9G0I 

9S.7 

97.7 

98.3 

96.0 

98.* 

96.* 

98  .6 

98.  7 

?§  •  7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

8001 

95.7 

97.7 

98.0 

98,0 

98.6 

96.6 

98  .7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

70C  | 

95.9 

97.9 

9  8.2 

90.2 

98.7 

98.  7 

98  .9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.* 

99.* 

99.7 

99.7 

98.7 

99  ,7 

GE 

tael 

95.9 

97.9 

98  .2 

96  »2 

98.7 

96.  7 

96.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.* 

99.* 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

5dOl 

95.9 

97.9 

98.2 

96.2 

98.7 

98,7 

98  .9 

99.0 

99.0 

99,3 

99,* 

99.* 

99.7 

99.7 

99,7 

99  .7 

Gt 

*00  I 

95.9 

97.9 

90.2 

98  .2 

90.7 

98.  7 

98  .9 

99,0 

99.0 

99.3 

99.* 

99.* 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

30 3  | 

95.9 

97.9 

90  .2 

90.2 

93.7 

98.7 

98  .9 

99.  0 

99.0 

99.3 

99,* 

99., 

9,., 

99.9 

99,9 

99  .9 

bC 

2  go  1 

95,9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

98.  7 

98  .9 

99.  0 

99.0 

99.3 

99,* 

99  .* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1031 

95.9 

97.9 

»8.2 

98.2 

98  •  T 

90.7 

98  .9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.* 

99  •* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

95.9 

91.9 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

90  .9 

99,0 

99.0 

99.3 

99.* 

99  .* 

100.0 

>00*0 

100.0 

100.0 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USArETAC 

aIR  WfAl^ER  SERVICE/MAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OB5ER VATJ ONS :  70* 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  tftAlHER  SERVICL/HAC 


PLkCENT  AGE  FkEGL'ENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEIL  IMG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  FOUR L V  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  79739C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  HR  NH  PERIOD  OF  RECORD:  53-6? 

MONTH:  DEC  HOURS  (LSI).  0600-080o 

CEILING  .»••••  VISIEILITT  IN  STATUTE  M IL[S 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

l  1/2 

GE 

1  1/9 

GE 

1 

GE 

3/9 

GE 

S/8 

®E 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

Q 

NO 

CEIL  | 

75.? 

75.9 

76.9 

76.9 

76.9 

it .9 

76  .9 

76.0 

76.9 

76.9 

76.  « 

76.9 

76.9 

76.9 

76.5 

76  •$ 

GE 

200001 

77.9 

78.6 

79. C 

79. U 

79.0 

79.  G 

79.0 

79.  0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

GE 

lacooi 

78.0 

76.7 

79.1 

79.1 

79.; 

79.  1 

79.1 

79.  1 

79*1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

GE 

16C00I 

7e.3 

79. L 

79.9 

79.9 

79.9 

79.6 

79.9 

79.V 

79.9 

79.9 

79,9 

79.9 

79,9 

79.9 

79.6 

79  .6 

GE 

190001 

60.3 

30.9 

6  1  .9 

8J.8 

b  1 .9 

81.  *» 

61  .9 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

31.9 

81,9 

81.9 

81.5 

81  .5 

GE 

12P00I 

62.9 

93.6 

39.0 

89  .U 

61. 0 

0  9. 0 

89  .0 

86.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

•  6.0 

89.1 

89  .1 

GE 

10C00I 

85.0 

65.7 

86.1 

86.1 

86.1 

66.  1 

66 .1 

86.  1 

86. 1 

86.1 

86.1 

8  6  •  1 

86.1 

86.1 

86.2 

86  .2 

GE 

«cool 

85.7 

86.9 

86  .6 

86 .6 

66.8 

86.6 

86.8 

86.  6 

86.8 

86.6 

86.8 

86.8 

86 . 8 

66.8 

96*9 

86  .9 

GE 

dfooi 

67.2 

87.9 

88.3 

88.3 

ee.  J 

96.  3 

88.3 

88.  3 

88. 3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.5 

68  .5 

GE 

7C0QI 

67,5 

68.2 

8  6.6 

88.6 

68.6 

68.6 

»a.t 

88*6 

68*6 

88.6 

68.6 

88.6 

88.6 

68.6 

86.7 

88  .7 

ct 

fcCGOI 

89.C 

89.7 

90.1 

90.1 

90.1 

9C.  1 

90.1 

90.  1 

»0.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

9Q.3 

GE 

SDOOI 

?0.t 

91.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

*1.7 

91,7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

*i.» 

91.9 

92.1 

92.1 

GE 

95G0| 

50.5 

91.5 

9  1.5 

,!•* 

51.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

*1.* 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.9 

»?.* 

GE 

<1COOI 

92.1 

93.0 

93.7 

93.9 

aa.o 

9<|.0 

90.0 

99.  Q 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.9 

99  .9 

GE 

3SQ01 

9!.  2 

99.2 

9S.0 

95.1 

55.3 

95.3 

95.3 

»5.J 

»5.J 

9S.S 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

GE 

3C00  i 

93.6 

99.6 

95.9 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

9S.  7 

95.7 

96.0 

»6.0 

9*.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96  .1 

GE 

2*001 

59.2 

<>5.1 

Kt.a 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.  2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96. S 

96.5 

96.7 

»6 .? 

GE 

2f.oal 

99.9 

95.9 

96.2 

96.9 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96  .9 

GE 

i«ool 

95.1 

96.1 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

»7.2 

97.2 

»7.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GE 

150CI 

55.3 

56.7 

9  7.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98  .2 

GE 

12001 

95.5 

97.1 

97.9 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.  5 

98.5 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

9, .  7 

98*9 

98  .9 

GE 

iconi 

55.5 

97.1 

97.9 

98.1 

98*5 

98.  5 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.9 

98,9 

98,9 

98.9 

98.9 

99.0 

99  .0 

6E 

9001 

55.5 

97.  1 

9  7.9 

96.1 

98.5 

98.5 

98  .6 

98#6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

99.0 

99  .0 

r.t 

8001 

55.5 

97.1 

97.9 

98.1 

98.5 

98.5 

98.6 

»8.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99  .3 

GE 

700| 

96.0 

97.5 

98.3 

96.5 

98.9 

98,9 

99.0 

99,0 

99.0 

99.9 

99. » 

99., 

99.9 

99.9 

99.6 

99.7 

GE 

60-| 

96.0 

?7-b 

98.3 

98.5 

98.9 

98.9 

99. 0 

99.  0 

99,0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.6 

»«.? 

GE 

5CC| 

96.  1 

97.6 

98  .5 

98.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.  2 

99. 2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99  .9 

GE 

9001 

96.  1 

97.6 

98.5 

98  .6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99*2 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

2001 

96.  1 

97.6 

98.5 

96.6 

99.Q 

99.0 

99,2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100  .0 

GE 

?00t 

’6-  1 

97.6 

98.5 

96.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GF 

1  GO  | 

96.  1 

97.6 

»».S 

96.fc 

99.0 

99.0 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

nl 

96.  1 

97.6 

98.5 

98.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.  2 

99-2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

ICO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


719 


GLOBAL  CL  I  HA J  OL  UG  *  BRANCH  HENCfNTAGf  FRE  GUENC Y  OF  OCCURRENCE  OF  CEJLING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  ObSCRVaT IONS 

AIR  ULAThER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME  :  WHITE  SANDS  MR  NM  PE»lOO  OF  RECOROs  53-6? 

MONTH:  OEC  HOURSILSTI;  0900- 11 QQ 


CEIcInC  VISIBILITY  IN  STATUTE  miles 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GC 

G 

6E 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/9 

GE 

1 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1'2 

6e 

5/16 

GE 

l/*» 

GC 

0 

NO 

CEIL  | 

72.  3 

73.5 

73.5 

73,6 

73.6 

73.6 

73  .6 

73.6 

73,6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73  .6 

&E 

2000CI 

76.3 

77.5 

77.5 

77,6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.  6 

72.6 

77.6 

77*6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77  .6 

GE 

iftPOCI 

76.** 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.  7 

77.7 

7.7 

77.7 

77,7 

77.7 

77*7 

77.7 

77  .7 

uE 

16C00I 

”.3 

78.6 

78*6 

76.7 

78.7 

78.  7 

78 .7 

78.  7 

78.7 

1  '  •  7 

78.7 

78.7 

70.7 

78.7 

78.7 

76  .7 

GE 

14C0CI 

78.8 

80.  G 

8  0.0 

80,2 

80.2 

eo.2 

80.2 

80.  2 

80.2 

80.2 

8D-2 

80.2 

63.2 

80.2 

60.2 

80.2 

GE 

l^COOl 

6  3.2 

3  4.5 

89,5 

89.6 

09.6 

88.  6 

86  .6 

8,.  6 

8**  .6 

8*1.6 

86.6 

86.6 

8*1.6 

8<t  .6 

8*1  ,6 

84  .6 

liE 

100001 

65.9 

87.1 

87.1 

87.3 

87.  3 

87.3 

87.3 

87.  3 

•  7.3 

87,3 

87.  j 

07.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87  .3 

GE 

«G03l 

87.0 

68*2 

88,2 

88.3 

88.3 

88. 3 

88.3 

86.  3 

68.  3 

88.3 

88.3 

88.3 

08.3 

88.3 

88.3 

80  .3 

GE 

UCOO  t 

68.9 

9C.  1 

’a. i 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

93.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90  .2 

bE 

7C00I 

89.  3 

90. 5 

9C.5 

90.6 

90.6 

*0.6 

90.6 

9O  .  6 

90.6 

90.6 

9P.6 

90.6 

9(j.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

Cf 

CC03I 

93.8 

92. U 

92,0 

92.1 

92.1 

92,1 

92.1 

92.  1 

»2.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

»2.1 

92.1 

92.1 

GE 

tOOOl 

vl.*» 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

9  3  .0 

GE 

N5G3  | 

91.6 

93.2 

9  3.2 

,3.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

VJ.6 

9  3  ,6 

GE 

4G00I 

92.8 

9*1.  *1 

99  .9 

99  .5 

59.5 

“8.5 

,6.5 

94.  5 

99.5 

9*»,8 

9*1.8 

9*t  .  8 

95.8 

94.0 

94.0 

94  ,0 

GE 

94.  1 

95.7 

95,7 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

»s.« 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

LE 

30001 

*4.1 

95.7 

95.7 

95.0 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

?‘.l 

96.1 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

25001 

94.8 

96. H 

96,5 

96,8 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96,9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

’7.2 

97.2 

97  .2 

GE 

20001 

95.2 

96.9 

,7.i 

97.  i 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

gE 

IF  CO  1 

95.9 

97.3 

97.5 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

«?•  9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

90,1 

98  .1 

lE 

l'.OOl 

95.8 

97.9 

98.1 

96.9 

98.8 

98.6 

98  .8 

98.8 

98.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  .1 

GE 

12001 

95.6 

98.0 

98.3 

98.5 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99  ,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  ,2 

GE 

irool 

95.6 

98.  C 

98.3 

90.5 

98.9 

98.9 

98  .9 

99.  1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  ,3 

GE 

»aol 

95.7 

98.1 

9  8  ,9 

90.7 

99.1 

99.  1 

99.1 

99,  2 

99,2 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

ut 

•sool 

96.0 

98  .  *» 

98,7 

98,9 

99.3 

99.3 

99.3 

99,5 

99*5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

GE 

70C  | 

96. C 

98.9 

98,7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99,  5 

99.5 

99,7 

99.7 

99.7 

’9*7 

99.7 

99.7 

95  .7 

GE 

60c| 

96. G 

98.9 

98  .7 

98.9 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

5031 

96. C 

98.9 

98,7 

90.9 

S'*.  3 

99,  3 

99.3 

99,  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

bOGl 

9  6.  n 

98.9 

98.7 

98.9 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

GE 

3001 

96  •  C 

98.9 

98,7 

98.9 

99.3 

99,3 

99.3 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99*9 

99.9 

99,9 

99  .9 

CE 

200i 

'6-I" 

98*9 

98  .7 

98.9 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1CCI 

96.0 

98.9 

98.7 

98.9 

97.3 

99.  3 

99.3 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

rl 

96.0 

98.9 

98  .7 

96.9 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.  5 

99.  S 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

lCO.O 

100.0 

100.0 

TOTAL  NLMRCR  OF  OBSERVATIONS:  746 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  HLRCENTAGT  F  HE  OUE  Nf Y  0F  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U5AFL1AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  btATl-ER  SCRvICE/MAC 

STATION  NLM8ER:  7473 4  C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  NR  NH  PEPIOO  OF  RECORD:  $3*62 

MONTH:  DEC  HOURS'LSTI.  1200. 1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

1C 

GE 

L 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GC 

5/1 6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

74.9 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.  4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76  .4 

G£ 

2CC0JI 

79.6 

81. 1 

8  1  .1 

81.1 

e  1.1 

81.  1 

01.1 

81.  1 

81.1 

81.1 

gl.l 

01.1 

61.1 

81.1 

81.1 

81  .1 

bE 

IgCOOl 

79.8 

41.2 

6  1  .2 

81.2 

81.2 

61.2 

61  .2 

81.2 

01.2 

81.2 

81.2 

81-2 

61.2 

81.2 

81.2 

8  1  .2 

GC 

16C0GI 

UC.c 

•l*5 

fll  .5 

81.5 

6  1.5 

81.5 

61  .5 

81.5 

81.5 

81,5 

81.5 

81.5 

01.5 

81.5 

81  .5 

8  1  .5 

GE 

140001 

61.4 

82.9 

82.9 

82  .4 

62.9 

82-  9 

62.9 

62.9 

82.9 

82.9 

02.9 

82.9 

82.9 

82.9 

62.9 

8  2  .9 

ce 

12C03I 

63.9 

85. 4 

85  .4 

85.4 

65.4 

85.4 

85.4 

85*4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

as  •  4 

85.4 

85.4 

8  5  .4 

GC 

IGOOCJ 

65.6 

8  7  .  G 

87.0 

87. l 

07.0 

87.  0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87  .2 

GC 

iracl 

96.  1 

87.6 

87  .6 

87.6 

87.6 

87.  6 

87.7 

87.  7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

07.7 

87  .7 

GE 

af.oo| 

67.2 

96.7 

88.7 

86.7 

08*  7 

88.  7 

88.8 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68.8 

08  .8 

GE 

7caol 

67.3 

66.0 

6  8.6 

88.8 

88.8 

86,6 

68  .9 

86*  9 

68.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

8  8  .9 

bt 

6000  | 

89.  1 

9q. 6 

90.6 

9G.6 

90.6 

9Q.6 

90.7 

90.  7 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GC 

stool 

90.1 

91.9 

9  1  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.Q 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92  .0 

GE 

15301 

91.6 

■>3.1 

93.1 

43.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93,4 

91.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.1 

93 .1 

GE 

10001 

93,1 

94.7 

94.7 

94  #9 

95.1 

«s.l 

95.3 

95.  3 

9S.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95  .3 

GE 

«ool 

94.5 

96.1 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

96.  8 

96*8 

96.6 

96.8 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

GE 

3000  1 

95.5 

97.2 

97.4 

97.6 

97.0 

97.0 

96.0 

98.3 

98.0 

»».0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96  .0 

GE 

2SCC| 

96.  1 

97.7 

98.1 

98.4 

98.7 

98.  7 

98  .8 

98.  8 

90.8 

90.6 

98.8 

98.8 

98.8 

90.6 

98.8 

98  .8 

GC 

20001 

96.2 

98.0 

98  .4 

96.  j 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  .3 

GE 

16  GC  1 

96.2 

98.0 

9  8  .4 

98.7 

99.1 

99. 1 

99.2 

99- 2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

lE 

15001 

96.2 

98.3 

98  .4 

96.7 

99.1 

99.  1 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.3 

19.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  .3 

GE 

1200  | 

96.2 

98.3 

98  .4 

98.7 

99.1 

99.  I 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99  .3 

GE 

1000  1 

96.2 

98.3 

98  .4 

98  <7 

99.1 

99.  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900| 

96.2 

90.0 

98.4 

96.7 

99.1 

99.  1 

99  -z 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

eooi 

96.4 

98.1 

9  8  .5 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

«».  1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

7CQ  J 

96.4 

96.1 

98.5 

98.0 

99.2 

99.  2 

99.3 

99.  3 

99.3 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

tool 

«6«1 

98.  1 

90.5 

96.0 

99.2 

99,2 

99.3 

99.  3 

99,3 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99  .s 

GE 

5001 

96.0 

98.5 

98  .9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99,  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GC 

1001 

96.8 

98.5 

90.9 

99.2 

99.6 

99,6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

30C  | 

96.8 

98.5 

98  .9 

99.2 

99.6 

99,6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .Q 

GE 

200  1 

96*8 

98.5 

9  8.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

tool 

96.8 

98.5 

98.9 

99.0 

99.6 

99,6 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

96.0 

98.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.9 

99.9 

99,9 

1 00.0 

100.0 

1C0.0 

100  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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Gl  Ob  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PthCCNfAGC  FNE  GU^NC Y  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  ObSt«VATIONS 

A  j  R  WEATHER  SErUICE/HAC 

STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAME  :  4H  I  T  F  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-6? 

MONTH:  DEC  HOuR$<LSTI:  15Dq-x7oO 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  t 

a 

in 

GE 

t 

GE 

5 

GE 

4 

6t 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GL 

1  1/4 

Gt 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

6t 

S'  U 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

72.5 

74.5 

74  .6 

74.6 

75.1 

75.  1 

75.1 

75.  1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

uE 

2C00G 1 

77. G 

79. G 

79.3 

79.7 

80.  3 

30.  3 

80.3 

80.  3 

80.3 

8G  *  3 

00.3 

80.3 

60.3 

60.3 

60.3 

80.3 

GE 

JdCOCI 

77. C 

79.2 

79.4 

79.9 

eo.4 

6C.4 

83.4 

80.4 

80.4 

80.4 

8  0.4 

80  ,4 

8Q.4 

80.4 

80.4 

80  .4 

GE 

unooi 

77.2 

79.3 

79  .fa 

fiQ.o 

6  0.6 

60.  6 

80  .6 

80.6 

80. 6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80,6 

8  0  .6 

GC 

i*»raai 

83.  1 

62.3 

8  2.5 

63.0 

83.5 

83.  S 

63.5 

83.5 

63.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

8  3  .5 

GE 

120001 

62.7 

84.8 

85.1 

86.5 

86.1 

86.  1 

86.1 

86.  1 

dfc.  1 

06.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86  .1 

LC 

10CU0| 

65.2 

07.3 

87.6 

88. G 

68.6 

06.6 

88  .6 

88. 6 

89.6 

88.6 

88.6 

88,6 

88.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

GF 

9~0J| 

6fc,? 

98.3 

88*6 

89.0 

69.6 

69.  6 

69.6 

89.  b 

89.6 

89,6 

89.6 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89  .6 

CE 

6rQ0  | 

67.7 

89.9 

90.1 

9c  .o 

91.1 

91.3 

91.1 

91.  1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .1 

GE 

7'-U0  1 

89.2 

53.3 

90.6 

91.0 

91.5 

VI.  s 

91.5 

91.  5 

91. S 

91.5 

91.5 

91,5 

91.5 

91.5 

91.5 

9  1  .5 

^E 

60031 

89,3 

91.4 

91.7 

92.1 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.1 

92.7 

*2.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92  .7 

GE 

srool 

VO. 6 

?2.7 

93.0 

93.4 

93.9 

93.  9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

9J  .9 

GE 

45J0| 

91, 9 

93.9 

Vt. 2 

9(1.6 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.  2 

95.2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

vraol 

92.7 

94.6 

95.1 

95.5 

96.1 

VI.  1 

96.1 

96.  1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

9b  .1 

GE 

1IU3I 

93.7 

95.9 

V6  .2 

96.6 

97.2 

97.2 

97.3 

97.1 

97.} 

»7.S 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

GE 

3000  l 

94.  « 

46.8 

97. G 

97.5 

98. C 

98.0 

96.2 

98,  2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

90. 5 

98.5 

98.5 

98  .5 

GE 

2SJ0I 

94.5 

9fc.6 

»7.3 

97.7 

98.3 

98.  3 

98.5 

98.  6 

90,6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

96  .9 

GE 

:coo  l 

94.5 

96.8 

97.3 

97.9 

98.5 

98*  * 

98  .6 

98.  7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

I8„3l 

94.6 

96.9 

97.6 

98.  J 

98.6 

98.6 

98.7 

98.  9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

ISOCI 

94.6 

96.9 

97.5 

98.0 

98.6 

96.6 

90  .7 

98.  9 

98.9 

99.0 

99.0 

99. C. 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

iroci 

94.6 

76.9 

97,5 

98.  J 

98.6 

98.6 

98.7 

98.  9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99,2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

K03I 

94.9 

97.2 

97,7 

98.5 

99.2 

99.2 

99.3 

99.  4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99  .7 

GE 

VOCI 

94.9 

97.2 

97.7 

98.5 

99.2 

w.z 

99.3 

99.  v 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99,7 

99.7 

99  .7 

Lt 

eocl 

94.9 

97.2 

97.7 

98.5 

99.2 

99.2 

99.3 

99 1  H 

99  .* 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99. T 

99.7 

99  .7 

GE 

700  1 

94.9 

97.2 

97.7 

98.5 

99. 2 

99.2 

99.3 

99,  4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

»9“  7 

99 .7 

99.7 

99  .7 

GE 

LOqI 

VS.  1 

5,. 3 

97  .9 

98.6 

99.3 

99.  3 

99.4 

99.6 

99,6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

9  9  ‘9 

uE 

500J 

95.2 

97.5 

98.0 

98.7 

99.* 

99.  4 

99.6 

99.  7 

99.7 

99,9 

99.9 

99  .9 

100.3 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

8001 

95.2 

97.5 

98  ,L 

98.7 

99.4 

99.  4 

99  .6 

99.  7 

99,7 

99.9 

99.9 

99*9 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

CC 

3CCI 

95.2 

97.5 

98.0 

98.7 

99.4 

99.  4 

99  .6 

99.  7 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

100. Q 

100.0 

100.0 

1C0.0 

GE 

0  00  1 

Sr, .2 

97*5 

9  8  .0 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.  7 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

190.0 

100.0 

100  .0 

GE 

;gci 

95.2 

97.5 

VI  .0 

58*7 

99«“ 

99.4 

99.6 

99.  7 

99.  7 

99.9 

99.9 

99.9 

JOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

95.2 

57.5 

96  .vi 

98.7 

99.4 

99.4 

99  .6 

99.  7 

99*7 

99.9 

99.9 

99.9 

iao.0 

loaiO 

1 00.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  710 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENT  AG f  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

IS AFE? AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  4E*ThER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  76736C  STATION  NAMES  WHITE  SAN  MR  NM  P£RIOO  OF  RECORD:  S3-55tS7-62 

MONTH:  DEC  HOURS  CL S T I ;  1 800-20 QO 


CEUING  visibility  in  statute  miles 


IN  1 

FEET  | 

GE 

IP 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

6 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/6 

GE 

1 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/  >6 

GE 

1/6 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

76.3 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

70.  C 

78.0 

78. C 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78  .0 

GE 

20CO0I 

79.  C 

aa-s 

80.8 

8G.8 

80.8 

6C.8 

80.9 

80.9 

60.9 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

60.9 

80.9 

80.9 

CE 

ldCQQj 

79. C 

60.6 

60.8 

80.8 

83.8 

80.0 

BO  .9 

80.9 

60.9 

80,9 

80.9 

So. 9 

80.9 

SO. 9 

80.9 

80.9 

GE 

16^00 | 

79.2 

90.9 

80.9 

SO. 9 

60.9 

60.9 

61.1 

81.1 

61.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81,1 

<1.1 

81  .1 

GE 

m^Qjj 

E2.6 

8*r.  1 

86.1 

86 . 1 

86.1 

SI.  1 

66.3 

86.  3 

86, 3 

86.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86  .3 

GE 

i2roal 

es.6 

37.2 

8  7.2 

87.2 

67.2 

87,2 

S7.J 

87. 3 

g7. 3 

07.3 

67.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87  .3 

GE 

10CQO | 

87.7 

89.9 

89  .<4 

89.6 

69.6 

85.6 

89,6 

89.  6 

89.6 

89,6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89  .6 

GE 

9caol 

69.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.  7 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

9 1 .8 

91.fi 

91  .0 

GE 

ar&oi 

90.1 

92.1 

’2.1 

92.1 

52.1 

52.  1 

92.3 

92.  3 

92.3 

92,3 

92,3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92  .J 

GE 

7roa  1 

90.7 

92.8 

92  .8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

o  e 

60GQI 

9i.s 

93.9 

93.9 

96.1 

96.1 

96.  1 

96.2 

96.2 

9  4  •  2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

GE 

5000I 

92.6 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.  9 

95.0 

95.  0 

95. 0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95. 0 

95.0 

95  .0 

GE 

tsaal 

".2 

96.  3 

9  8 . 3 

96.5 

56. S 

96.  5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .t 

GE 

6rooi 

99.7 

96.8 

96  .8 

".o 

97.0 

97.  G 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97. 1 

97.1 

97.1 

97.1 

97  .1 

GE 

35flcl 

95.9 

97.6 

97.8 

98.1 

90.1 

90.  1 

90.2 

98.2 

9  s  .  2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

90  .2 

GE 

30QO  | 

95. 7 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

96.6 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

,8.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

2Saoi 

96.  C 

9  g.  2 

9  0  .6 

98.9 

98.9 

96.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99. 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2C00I 

96.3 

98.6 

98  #9 

99. ; 

99.2 

99.  2 

99.5 

99.  5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

naol 

96.  3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99,  2 

99.5 

99.  5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99. s 

99.5 

99  .5 

ue 

1SB0I 

96.  3 

98.6 

98  .9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.  5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

120CI 

96*  3 

98.6 

90.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99,8 

99.0 

99.0 

99.8 

99  .8 

GE 

1CQ0I 

96.3 

98.6 

90.9 

59.2 

99.2 

99.2 

99  .7 

99.  7 

9  9. *7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

96.3 

98.6 

9  8.9 

99.2 

99,2 

99.2 

99,7 

99.  ? 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

tool 

96.3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99,  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

700  | 

96.  3 

98.6 

90.9 

99.2 

99,2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99,0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

6  00  | 

96.  j 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99  ,7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

GE 

SOOI 

96.  3 

98.6 

98  .9 

99.2 

99.2 

99.2 

9  9  .7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

IGCl 

96.3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

ico.o 

100.0 

GE 

J00| 

96.3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.0 

„  •» 

99.8 

100.0 

1QO.O 

GE 

200  1 

96*5 

98*6 

9  8  .9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

96.3 

98.6 

90  .9 

99.2 

99*2 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.6 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

cl 

96.3 

98.6 

98  .9 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

10 1 AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  62* 


i 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  f  RE  QUENC  Y  Op  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

Us  APE  f  AC  F  ROM  tQURLV  OBSERVATIONS 

AIR  HATPER  SfRVlCE/MAC 


STATION  NUMBER:  767J6C  STATION  NA*C:  MHITC  SANOS  MR  NM  PERIOD  OP  RECORD:  53-55*07-62 

MONTH:  DEC  HOURS (L ST  I s  2100.23CQ 


CEIllNb  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

i 

CL 

c  c 

GE 

Gr 

GE  GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

6£ 

GE 

GE 

GE 

FEET 

i 

10 

6 

5 

H 

3  2  1/2 

2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

S/B 

l'2 

'./It 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

76,0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.J 

79.3 

79.  3 

79.3 

79.3 

79.  J 

79.3 

79.  J 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

20CQQI 

79.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.  1 

61.1 

81.  1. 

•  1.1 

81.1 

81.1 

81.1 

01.1 

81.1 

81.1 

01  .1 

GE 

lBCOQl 

79. £ 

81.1 

81. i 

81.1 

81.1 

81.  1 

81.1 

81.  1 

81.1 

01.1 

81.1 

•  l.l 

•  l.l 

81.1 

81.1 

01  .1 

GE 

16-001 

£3.  3 

8l.5 

ftl.S 

8 1  .5 

81.5 

61.  5 

81.5 

01.5 

81.5 

01.5 

01.5 

01.5 

01.5 

81.5 

81.5 

•l.* 

GE 

1 4  COO | 

64.7 

66.0 

8  6.0 

86.0 

86.0 

6f  0 

86  .0 

86.0 

06.0 

06.0 

06.0 

06.0 

06.0 

06.0 

86.0 

06  .0 

GE 

12C00I 

£7.6 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

66.9 

68  .9 

88.9 

88.9 

80.9 

08.9 

00.9 

00.9 

80.9 

88.9 

00  .9 

GE 

100001 

89.5 

90.8 

90.8 

90.6 

90.8 

9C.8 

90.0 

90.6 

90.8 

90.0 

90.0 

90.8 

90.0 

90.0 

90.8 

90.0 

GE 

9 ~ 00  | 

9  0.3 

91*6 

9  1  *6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91  .6 

91.6 

91.6 

9l.  6 

91  .6 

GE 

arool 

VC.  6 

91.9 

91.9 

•i.* 

91.9 

9l  •  9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

GE 

7nool 

91.1 

9.2.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.  4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

GE 

bCQO| 

92.5 

93.d 

9  3.8 

93.H 

93.8 

93.6 

93.8 

93.8 

93.0 

93.8 

93. § 

95.0 

93.0 

9  3.0 

93.0 

9  3  .0 

cr 

*0001 

93.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.6 

94.6 

44.6 

96.6 

94  .6 

GE 

45UUJ 

94.4 

95.9 

95,9 

95.9 

9^.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GC 

HCCOI 

95. 5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

9  7  .0 

gc 

3500  | 

96.5 

97.9 

97.9 

97. V 

97.9 

97.9 

97.9 

9  7.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

30Q0  | 

97.  r 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

90.4 

90.4 

98*4 

90.4 

90  .4 

GE 

25Q0| 

97.6 

99.0 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2LC3I 

97.8 

99.2 

99.2 

99.2 

”♦2 

99.2 

99-2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

1800  | 

97.9 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

GE 

15001 

97.9 

99.4 

99, S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

49.5 

99.5 

99.5 

GE 

2?Q0l 

98.  1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

99.S 

99  .8 

GE 

1CGGI 

98.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99*  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

9ool 

98.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.  7 

99. T 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

£001 

99.  1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.6 

99.0 

99.0 

99  .0 

GE 

7QCI 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

99-0 

99  .0 

GE 

60CI 

98.1 

99.5 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.6 

99.0 

99.0 

99.8 

CE 

5J0I 

98.  1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.8 

99.0 

99  .0 

&E 

4001 

98.  1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.1 

99.0 

99.0 

99  .0 

GC 

300| 

98.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.  T 

99.7 

99.7 

99.0 

49»0 

99.0 

99  .0 

GE 

2001 

98., 

99.5 

*9*7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

49.0 

igo.o 

100.0 

GE 

1001 

98.1 

99.5 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.1 

99.7 

99.? 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

98.  1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

IOq.O 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS:  62ft 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BR ANCH 
US  AFE  j AC 

AIR  UEAThER  SERVICC/MAC 


PENCE  NT  AGf  FREGL'LNCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
F ROH  FOUR LY  OBSERVATIONS 


STAIION  NUMBER;  74734C  STATION  NAME  :  UNITE  SANDS  HR  Ntt  PERIOD  OF  RECORD:  5J-62 

MONTH:  DEC  HOURS  IL  ST  I :  ALL 

CEILING  . .  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  HjLES 


IN  1 

FEET  1 

GL 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GL 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GC 

1 

GC 

3/4 

<*E 

5/8 

GC 

1/2 

GC 

5/16 

GC 

1/4 

GC 

0 

NO 

CEIL  | 

75.9 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.8 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77  .5 

GC 

200031 

78.9 

83.  1 

83.3 

8C.4 

60.5 

60.  5 

80.5 

80.5 

60. 5 

60.5 

80.5 

80.5 

80.5 

00.5 

00.5 

6  G  .5 

GE 

18C0G  | 

79.0 

8G.2 

83.4 

80*5 

63.5 

80.  5 

80  .6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

00.6 

80.6 

00.6 

80.6 

GE 

itroc 1 

79.4 

PC.  7 

80.8 

80 .9 

61.0 

bl.  0 

81.1 

81.  1 

81.1 

01.1 

81.1 

01.1 

81.1 

81.1 

01.1 

81  .1 

GE 

1 4  C  03  | 

*  1.9 

83.1 

8  3.2 

83*4 

fc3.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

63.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

8  3  .5 

CE 

120001 

64.6 

05.9 

86  .C 

86 .1 

86 .2 

66.2 

86*2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

06.3 

86.3 

86  .3 

GE 

10C00 | 

86.6 

88.0 

88.2 

88.3 

88.4 

68.  4 

88.4 

88.  4 

88.4 

88.5 

88,5 

80.5 

88.5 

88.5 

68.5 

08  .5 

GE 

9C00  | 

67.6 

89.0 

09.1 

89.3 

69.  3 

69.  3 

89.4 

89.  4 

89.4 

89.4 

89.4 

89,4 

69., 

89.4 

89.4 

69  .4 

GE 

aroo| 

E8.6 

9G.C 

93.1 

90.2 

93.3 

90.  3 

90.4 

90.4 

90.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90  .4 

GE 

7r03l 

89.1 

93.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.  e 

90. 8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

60001 

9r#  J 

91.6 

9  1.6 

91.9 

92.0 

92.  C 

92.1 

’2.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

5000  | 

91.3 

92.7 

92.9 

93.0 

93.1 

93.  1 

93.2 

93.2 

93.2 

93. 3 

91.3 

9S.J 

93. 3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

4*001 

92.  C 

93.5 

93.7 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

99.  0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

76.2 

94.2 

GE 

<■'.001 

93.3 

94.0 

95.3 

95.2 

95.4 

95.  4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

»E 

3SCal 

94.3 

95.9 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.  7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.0 

96  .8 

LE 

-•0001 

94.8 

96.4 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97,  2 

97.2 

*2.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GE 

2*001 

«5.3 

96.9 

97.3 

97.6 

97.8 

97. 8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

90.1 

98.1 

90  .1 

GE 

2w  03  | 

95.6 

97.3 

97.7 

96  .C 

91.2 

98.  2 

98.3 

90.  3 

90.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

90.5 

98.5 

96  .5 

GE 

leoc  1 

95.9 

97.5 

97.9 

98.2 

98.4 

98.  a 

98.5 

96.  5 

98.5 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

96.7 

91.7 

90  .7 

i.t 

15001 

95.9 

«7.7 

9  8.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98  .8 

98.8 

98.8 

98*9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99,  Q 

99.0 

GE 

1200| 

96. C 

97.8 

98.3 

98.5 

98.9 

96.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99#2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

KOOI 

96.  1 

97.9 

98  .3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4| 

GE 

930  | 

96.  1 

98.  G 

9  8  .4 

98 .7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99. s 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

0001 

96.2 

90.0 

98  .5 

98.7 

99.1 

99.  1 

99.2 

99,  3 

99.3 

99  .s 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

700  1 

9C.2 

98.1 

98.5 

96.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

tool 

‘6.2 

98*  1 

98  *5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

SUOI 

96.  3 

98.2 

98  .6 

98.9 

99.3 

99. 3 

99.4 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

<1001 

96.3 

98.2 

98.6 

98.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.  5 

99. S 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99  .9 

GE 

3031 

96.  3 

96.2 

9  8  .6 

90.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.  5 

99.5 

99.7 

98.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

2001 

96.3 

98.2 

9  8.6 

99.0 

99.3 

99.  3 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.  T 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

96.3 

98.2 

98  *6 

99.0 

99.3 

99.  3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

too.o 

100*0 

GF 

n| 

96.3 

98.2 

98.6 

99 .0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  55/3 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NTAGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFE7AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A j R  wFATHER  SErVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74734C  STATION  NAmE :  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  ALL  HOURSILSTl:  ALL 

CEILING  **  VISIBILITY  IN  STATUTE  M jLES 
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in 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 
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GE 

2 

GE 
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Cl 
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GE 

1 

GE 

3/4 
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GE 
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GE 
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GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  t 

76.8 

77.6 

78.3 

78.2 

78.3 

76*4 

78  .5 

78.5 

78.5 
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78  .  S 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

70.5 

GE 

2G?300  | 

60. 3 

81.4 

6  1  .6 

81.8 

82.3 

82.0 

82.1 

82.  1 

82.  1 

82.1 

62.1 

82.1 

62.2 

82.2 

62.2 

82  .2 

GE 

18GGQI 

60.5 

8  1 « t 

8  1.6 

82*3 

82.1 

82.  1 

82.2 

82.  3 

82.  3 

62.3 

8  2 . 3 

82.3 

62.3 

02.3 

02.3 

62  .4 

(jE 

lirool 

£0.9 

£2.0 

8  2.2 

e2.s 

62.6 

82.6 

82.7 

82.  7 

82.7 

82.0 

82.6 

62.8 

82.8 

02.0 

*2.» 

8  2  .6 

GE 

mrooi 

82.6 

83.8 

87. L 

8i*  .2 

8  4.4 

84.4 

84.5 

64.5 

64.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

04.6 

64.6 

64  .6 

GE 

urcni 

6S.S 

86.7 

86.9 

87.1 

67.3 

87.  3 

87.4 

87.  4 

67.4 

07.5 

87.5 

87.5 

87.5 

07.5 

87.5 

87  .5 

GE 

1DCOO | 

£7.5 

88.8 

89. q 

89.2 

89.4 

89.4 

89  .5 

89,5 

89.5 

89.6 

89*6 

19.6 

89.6 

89.6 

69.6 

09  .6 

GE 

VLOO) 

88.  1 

89.  1 

89.5 

89 , 6 

89,9 

70*0 

90.1 

90.  | 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

bCOCl  | 

68.6 

89.9 

90.1 

90.4 

90.5 

50.5 

90.6 

90.  7 

»0.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

9  0  .8 

GE 

7r'CQ  | 

89.6 

90. 9 

9  1.2 

91  .4 

»1.6 

9 1  .7 

91.  7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

*».» 

91.8 

91  .0 

GE 

60001 

73. C 

94.5 

94  .7 

95.3 

95.2 

55.2 

95  .4 

95., 

»5*7 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

75.5 

»S.S 

GE 

SOGO  ( 

99.2 

95.7 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

96.  7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

»6.B 

96.0 

96.6 

96  .8 

GF 

••SodI 

99.6 

96.2 

96  .5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

»7.3 

7  7.3 

77.3 

uE 

•ILODl 

95. 3 

96.9 

97.2 

97.5 

9  7  •  7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

GE 

35dO| 

95.6 

97.2 

97.5 

97.8 

98.1 

98.  1 

’••2 

9g.  } 

78.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

l-E 

30001 

95.9 

97.5 

97.8 

48.2 

98.4 

96.4 

98.6 

98.6 

98,6 

90.7 

»*•» 

78.7 

98.7 

98.7 

98.7 

90  .6 

GE 

itool 

96*1 

97.8 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

90  .9 

90.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .1 

GE 

itoni 

96.3 

98.0 

98.J 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

49  .3 

GE 

leoal 

96.3 

98. Q 

98.4 

98  .6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

<-,E 

10001 

96.4 

98.1 

9  8  .5 

98.8 

99.1 

99.  1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.9 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

GE 

1200| 

56.5 

98.2 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

GE 

IC'OOI 

96.5 

98.? 

98.6 

99. U 

99.2 

99.  3 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.6 

99*6 

99.6 

99.7 

49.7 

99,7 

99.7 

GE 

9001 

96.5 

98.2 

98.6 

99.0 

99. j 

99.3 

»».5 

99.  5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

8001 

96,5 

96.3 

98.6 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.5 

99,5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99  .0 

GE 

7001 

96.5 

98.3 

98  .6 

99,  c 

99.3 

99.  3 

99  .5 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.0 

99.8 

99.0 

99  .8 

GE 

tool 

96.5 

98*3 

98  ,7 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

»»•« 

99  •• 

GE 

sool 

96.6 

58.3 

98.7 

99.1 

99.4 

77.  7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99,0 

99.8 

99.9 

99  .9 

GE 

9  DC  1 

96.6 

98.3 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99  .6 

99.6 

77.6 

99.7 

99*8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.9 

99  .9 

or 

3031 

96.6 

98.3 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99  .6 

99.6 

99,7 

99.8 

99*8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

Gt 

zocl 

96.6 

98.  3 

98.7 

99.1 

99.4 

99.  4 

99.6 

99,  7 

99.7 

99.8 

99.8 

99  .9 

99,9 

•>..» 

100.0 

100.0 

GE 

100| 

96.6 

98.J 

98,7 

99.1 

99.4 

99*4 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.8 

99,3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100  .0 

GE 

cl 

96,6 

98,3 

98.7 

99.1 

99.4 

«»•* 

99.6 

99.  7 

99.7 

99.8 

99,0 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100  .0 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  P  CR  clN  T  AGf  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  OF  S*  Y  COVER 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AjR  WEATHER  SEpYlCE/MAC 

STATION  NLHBER:  74734C  STATION  NAft£:  WHITE  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORO:  53-62 

MONTH:  JAN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  I01AL  SKY  CoVEr 

fours  I  total 

USTI  |C123aS6789  10  MeAN  OBS 


i-3-02  1 

46.6 

23.0 

11.9 

18.6 

3.6 

775 

tij-rs  l 

46.1 

22.1 

12*o 

19.8 

3.7 

777 

06*08  1 

33.0 

24.9 

19.3 

22. 8 

4.8 

779 

C9-U  I 

29.0 

23.6 

20.8 

26.7 

5.2 

780 

12-1.  1 

26.6 

21.6 

22.4 

26.9 

5.4 

760 

15-17  | 

30.6 

19.4 

23.9 

26.1 

5.3 

767 

18-20  1 

36.2 

20.4 

19.0 

22.3 

4.6 

714 

21-23  1 

43.7 

22.5 

15.7 

18. I 

3.9 

714 

TOTALS  1 

37.0 

22.2 

18.1 

22.7 

4.6 

6086 

STATION  NUMBER : 

74  734  C  STATION  NAME: 

WHITE  SANOS  MR 

NH 

PERIOD  OF  RECORO: 
MONTH:  FEB 

53-62 

FOURS 

ILSTI 

1 

1  0  I 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY 

4 

OF  TENTHS  OF 

5  6 

TOTAL  SNV  COVER 

7  8 

9 

10 

MEAN 

tOTA|. 

OBS 

J0-C2 

1  57.1 

20.  9 

9.4 

12.6 

2.7 

714 

03-05 

I  E7.3 

20.2 

9.5 

13.0 

2.8 

714 

06-08 

1  38.0 

28.2 

14.7 

19.2 

4.1 

714 

C9-J1 

1  34.7 

27.9 

16.0 

21.4 

4.4 

714 

12-14 

1  32.2 

26.5 

20.2 

21.1 

4.7 

714 

15-17 

1  31.6 

26.5 

22.4 

19.5 

4.8 

702 

13-20 

1  42.2 

22.8 

23.1 

11.9 

4.0 

6S7 

21-23 

I  52.9 

22.9 

16.0 

8.2 

2.9 

656 

TOTALS 

1  43.3 

24.5 

16.4 

15.9 

3.8 

5565 

I 


ULObU  CLIMATOLOGY  BRANCH  R  f  R  CEN I  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

ISAFETAC  FROM  hOUR L*  OBSERVATIONS 

AIR  yFATPCK  SCfiViCE/MAC 

$  1  AT  ION  NUMBER:  74739C  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  S  3-62 

MONTH:  MAR 


EOURS  1 
USD  | 

D 

1 

PfRCENlAGE 

2  3 

FREGLEnCV 

9 

t~0F~ 

5 

tenths  of 

6 

TOTAL 

7 

SKY  COVER 

8 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

:'G-02  1 

50.3 

17.9 

15.0 

17.3 

3.6 

788 

CJ-CS  l 

**7*0 

!9.6 

IS.S 

17.0 

i.7 

768 

ub-ce  i 

29.1 

26.  2 

1 9  •  0 

20.7 

9.6 

788 

C9-11  1 

!0.7 

27.  1 

20.9 

21.9 

9.8 

788 

12-19  1 

29.0 

23.0 

23.9 

29.0 

5.2 

766 

15-17  1 

30.7 

22.5 

22.9 

23.8 

S.l 

768 

ie-20  1 

3S.9 

23.1 

20.9 

20.1 

9.6 

707 

<1-23  1 

99.5 

22.6 

16.1 

16.8 

3.8 

706 

TOTALS  1 

37.9 

22.7 

19.2 

20.2 

9.9 

6113 

STATION  NUMBER;  79739C  STATION  NAME: 

WHITE  SANDS  MR 

NM 

PERIOD 

month: 

OF  RECORO: 

APR 

53-62 

percentage 

FREQUENCY 

OF 

TENTHS  OF 

TOTAL  S«Y 

COVER 

HOURS  1 

roiAt 

USD  | 

0  1 

2  3 

9 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

MEAN 

OBS 

GG-02  1 

61  .6 

1’.7 

6.6 

10. 1 

2.9 

756 

C2-05  | 

53.7 

22.5 

19.6 

9.3 

2.9 

756 

C6-C8  | 

60.1 

26.  1 

20.2 

13.6 

9.0 

756 

C9-11  | 

37.6 

27.6 

19.2 

15.6 

9.1 

756 

12-19  1 

39 .3 

25.1 

23.3 

17.3 

9.6 

756 

15-17  1 

32.3 

2  6.  1 

22.1 

19.3 

9.7 

721 

10-20  1 

38.9 

26.  3 

22.1 

12*9 

9.1 

627 

21-23  1 

59.7 

2D.  1 

11. 1 

11.9 

3.0 

627 

TOTAES  1 

99.1 

29.2 

•  •  • 1 

• 

17.7 

19.0 

3.7 

5755 

LL  OB  AL  CLIMATOLOGY  BRA  NCh 
US  AF£T  AC 

AIR  LEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQlLNCv  OF  OCCl'RRE  NCE  OF  SKY  COVER 
f ROM  pOURLV  ottSEgVA jIONS 


STATION  NUMBER:  7973HC  STATION  NAME:  UNITE  SANOS  MR  NM  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  MAY 


percentage  frequency  of  tenths  of  total  sky  cover 


HOURS  1 
4LSTI  | 

c 

1 

2 

3 

9 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

HE  AN 

TOTAL 

0B5 

:.3-Cj  i 

61.9 

20.9 

10.9 

6.3 

2.2 

750 

03-05  | 

52.6 

27.6 

13.1 

6.9 

2.7 

776 

06-06  | 

96.3 

26.  3 

19.6 

10.6 

3.2 

789 

OS-11  | 

99  .2 

27.8 

17.6 

10.9 

3.5 

789 

12-1*  1 

25.7 

29.8 

23.2 

11.3 

9.1 

789 

15-17  | 

31.  J 

32.9 

29.3 

12.1 

9.9 

759 

H-2C  | 

39.5 

27.  * 

19*8 

is.. 

3.9 

693 

i  1-2  3  | 

55.8 

18.7 

15.1 

10.9 

3.0 

615 

TOTtlS  1 

95.9 

26.6 

17.9 

10*1 

3.9 

5905 

STATION  NCHBLR: 

79  739  C  STATION  NAME: 

UNITE  SANOS  MR 

NM 

PERIOD  OF  RECORD: 

month:  JUn 

5  3-62 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

'of 

TENTHS  OF 

TOTAL  SKY  COVER 

HOURS 

i 

TOIAt 

ILST  1 

1  0  1 

2  3 

9 

5 

6 

7  8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

L0-02 

1  55.9 

29.8 

15.0 

9.3 

2.5 

658 

03-05 

1  95.7 

33.7 

15.9 

9.7 

2.9 

738 

C  6-C8 

I  96.1 

33.3 

13.0 

7.6 

2.9 

768 

C9-11 

1  96.1 

32.8 

16.0 

5.1 

2.9 

768 

12-19 

*  29. J 

95.2 

19*9 

6.1 

3.7 

768 

15-17 

1  29.2 

37.i| 

29*1 

9.3 

9.7 

756 

16-20 

1  29.6 

3C.0 

29.9 

IS. 5 

9.7 

629 

21-23 

1  97.6 

25.9 

13.8 

13.2 

3.3 

SS9 

totals 

1  90.6 

M  . 

18*9 

8.2 

3.5 

5639 

ULObAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
l  S  Aft T  AC 

AIR  A  1  ME  R  SCRwICE/HAC 


PlRCENTAGE  FREgutNCy  of  occurrence  of  sky  cover 
f ROM  HOURLV  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7473HC  STATION  NAME : 


A- OURS  | 

ILSTI  | 


*IU  SANDS  HR 


PERIOD  OF  RECORO: 
MONTH:  SEP 


PERCENTAGE  FREglENCV  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 


STATION  NUMBER:  7R73RC  STATION  NAME:  RHITE  SANDS  HR 


HOURS  | 
USD  f 


I 

\ 


I 


r 


? 

tl Ob  AL  CLIMATOLOGY  BHANCft 

USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVlCE/MAC 

STATION  MjtiBC  R  :  7*?3*Q  STATION  NAME  : 

percentage 

WHITE  SANDS  MR 

FflEOlENC*  OF 

from  hourly 

NM 

OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
06SCRVATIONS 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  NOV 

5  3-62 

r 

\  • 

PERCENTAGE 

Frequency 

OF 

TENTHS 

OF 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

i 

total 

r* 

(LST  1 

i 

0  1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

MEAN 

OBS  |U’ 

f  . 

U3-Q2 

i 

63,6 

!i.3 

9  *  S 

10.5 

2.* 

73*  f* 

i  • 

C3-05 

i 

63,7 

15.6 

10.2 

10.5 

2.* 

735  \  .. 

i* 

G6-C0 

i 

*8.2 

21.  C 

16.0 

1**8 

3.5 

£9-11 

i 

*6.1 

23.  S 

1**7 

15.6 

3.6 

735  I.  . 

12-1* 

t 

**.7 

2*.  6 

15.6 

15.2 

3.7 

732  j 

15-17 

i 

*5.1 

21.0 

16.6 

17.3 

3.9 

776  ['j 

18-20 

53.6 

19.7 

12.0 

1  *  .  7 

3.1 

•«  r  • 

11-23 

i 

61.* 

1*.  6 

11.7 

12.* 

2.7 

5  7«  f; 

TOTALS 

i 

S3. 3 

19.5 

13.3 

13. » 

3.2 

57*9  fr. 

* 

STATION  NUMBER: 

7*73*C  STATION  NAME; 

WHITE 

SANDS 

MR 

NM 

PERIOD 

Of  RECORDS 

53-62 

ft:,/. 

MONTH 

DEC 

.  *. 

. 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

*0F 

TENTHS 

OF 

TOTAL  SKV 

COVER 

HOURS 

i 

nt»l  l 

ILSTI 

i 

0  l 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEAN 

obs  j 

23-02 

i 

56.3 

1 7.  a 

12.1 

13.7 

3*0 

’  7oi  t 

G3-C5 

i 

59.2 

IS.  6 

10.9 

1*.2 

2.9 

70*  t'. 

' 

06-08 

i 

*2.0 

22.0 

17.2 

18.8 

*•1 

719  £ >; 

; 

&9-11 

i 

38.5 

21.6 

17.8 

22.1 

*•5 

7*6  P  ) 

12-1* 

i 

36.3 

21.9 

21.7 

20.1 

*  .6 

7*  1 

■t 

15-17 

i 

36.6 

21.* 

23.* 

18.4 

*•6 

710  L’ 

’  5  J 

18-20 

i 

*9.7 

16.9 

IS. 9 

15.5 

3.5 

“*  ¥: 

2  1-2  J 

i 

55. 7 

16.  * 

12*  1 

15.8 

3.2 

526  |^V.’  ' 

TOTALS 

i 

*6.8 

19.  S 

16.* 

17.* 

3.8 

5571  fvi'.;.' 

V  fv 

■  H 

I 

v>..yv 

i«  % 

v-t 

hf 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  PKANCH 
US  ATC 1  AC 

AIR  uCAlHCR  SERYICE/KAC 


PlRCLnIAGC  F  Rf  QuiNC y  Of  OCCURRENCE  Of  S MY  COVER 
FROH  hOURLV  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74734C  STA1ION  NAME  :  WHITE  SANDS  MR  NM  PERIOD  Of  RECORO:  53-62 

MONTH:  ALL 


HOURS  1 
(LSTI  | 

0  1 

percentage 

2  3 

FREQUENCY  Of 

4  5 

tenths  of  total 

6  7 

SKY  COVER 

a 

9 

1C 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

JAN 

ALL  | 

37. C 

22.2 

19.1 

22.7 

4.6 

6086 

rie 

i 

43 .3 

24.  S 

16.4 

15.9 

3.8 

5585 

MAP 

i 

37.9 

22.  7 

19.2 

20 .2 

4  .« 

6113 

APP 

i 

44.1 

24.2 

17.7 

14.0 

3.7 

5755 

HAY 

i 

45*9 

26.6 

17.4 

1G.1 

7.0 

5905 

JUN 

i 

43.6 

32.6 

19.4 

8.2 

3.5 

5634 

JUL 

i 

23.2 

34.9 

2*.l 

15*8 

5.2 

5893 

A  LG 

i 

23.  a 

36*  7 

27. S 

12.0 

4.8 

6158 

SEP 

i 

47.7 

26.7 

16.0 

9.7 

3.2 

S»10 

OCT 

i 

55.6 

19.  1 

13.9 

n.j 

2.9 

6345 

NOV 

i 

S3. 3 

19.5 

13.3 

u.» 

3.2 

5749 

DEC 

i 

46.6 

19.5 

16.4 

17.4 

3.8 

5573 

TOTALS  1 

41.4 

25.6 

16.6 

3.» 

70706 
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temperature  and  relative  humidity  summaries 


CLMllATIVC  PERCENTAGE  F  REQl’ENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  MAXIMUM  IMjNIML'h  AND  MEAN!  fEMPERATURCS 
l A  T  A  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA* 

PERCENTAGE  TABULATIONS  PRESENTED  BY  5-DEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  PLUS  THE  MEAN,  SIANPARU  DEV¬ 
IATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNT, 

IHF  MINIMUM  TABLE  ALSO  INCLUDES  A  J3  FAHRENHEIT  DEGREE  INCREMENT. 

SINCE  MANY  STATIONS/SITES  DO  NOT  HAVE  MAX  JML'M/M  INIMLK  T  HE  RMOHE  TE  R  S  ,  THESE  T  E  MPER  A  T  L  RF  S  WERE  SELECT!  D  By  S 
THE  HOURLY  ObSeRVATjONS  FOR  HE  HIGHEST  AND  LOWEST  VALUES. 

STATISTICS  DO  NOT  INCLUDE  INCOMPLETE  MONTHS  ITHOSt  CONTAINING  ASTtQlSK$l. 

FOUR  OR  MORE  COMPLETE  MONTHS  ARE  REQUIREO  FOR  COMPUTATION  AND  DISPLAY  Or  STATISTICAL  VALUES. 

EXTREME  MAXIMIM  AND  MINIMUM  VALUES 

DATA  dfpived  FROM  summary  or  DAY  DAI** 

PRC  Sr N  TED  ARE  THE  HIGHEST  (LOwESTi  TEMPERATURE  FOR  THE  MONTH  r OR  EACH  YEAR. 

ALSc  PRESENTED  ARE  STATISTICAL  VALUES  WITH  THE  SAME  LIMITATIONS  MENTIONED  ABOVE. 

AN  ASTFRIST  INDICATES  AN  INCOMPLETE  MONTH. 

MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  FOR  DRY  BULB  I  WE  T  BULB  A  Nq  OE*  ROlNTI  TEmPERMLrEs 
PATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OPSCR VA T I  ON S . 

DATA  FRESENIcO  BY  Tut  SIAnOARD  3 -HOUR  TIME  GROUPS  &Y  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  I  ALL  YEARS  COMB1NIO). 

PRf  sen  ted  are  means,  standard  DEVIATION  AND  OBSERVATION  COUNTS* 


CUHt  AT  IVE  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUM! 

data  tr^mo  from  hourly  observations. 

SUMMARIZED  BY  THE  SIANOARD  J-HOUR  T1 M£  GROUPS  BY  MONTH,  M 
PERCFNTAGE  VALUES  PRESENTED  IN  19  DEGREE  INCREMENTS  OF  RF 
ALSO  PRESENTED  ARC  |FC  MEAN  VALUES  AND  OBSERVATION  COUNTS 


DIIY 

ONfHLY 

LaUVE 


AND  ANNUALLY 
HUMlOlTY . 


(ALL 


YEARS  COM0INCO1. 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CLNUL  A  f  I  VC  PERCENTAGE  Of  OCCURRENCE  OF  HAaJmiM  tENPEPAJURES 

usafetac  from  SUMMARY  OF  CAY  D*Ta 

i  AIR  UeAThER  servicc/mac 

i  . 


V 

station  number 

:  74734C 

STATION 

N*H£  : 

UHItE  SANDS  HP  NM 

PERIOD 

OF  PEC 

ORD:  47- 

62 

■j 

TEHPlFIt 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JL'N 

JUL 

ALg 

SEP 

OCI 

NO  y 

OEC 

ANN  LAL 

GE 

1  C5  | 

.9 

•  6 

.  ] 

GE 

100| 

.9 

12.7 

6.6 

3.1 

.6 

2.C 

GE 

95| 

4.9 

47.4 

43.3 

32.6 

9.1 

10. S 

GE 

90| 

1  .7 

21.4 

01,1 

75.4 

73.6 

35.6 

.  1 

2?.  2 

*. 

GE 

65| 

14  .8 

5, .9 

94,4 

90.5 

93.0 

73.0 

15.3 

35. € 

GE 

en| 

.  3 

2.4 

39  .8 

80.3 

9.9. 1 

97.1 

99.0 

49.4 

41.6 

2.3 

45.  1 

GE 

7S| 

2.3 

13.4 

64  ,G 

69.3 

99.7 

98.9 

99.5 

47.7 

68.7 

5.7 

•  3 

52.7 

i 

GE 

731 

4.0 

16.6 

38.3 

83  .1 

96.2 

lco.0 

100.0 

100.0 

99.2 

04.9 

28.2 

4 . 1 

62.4 

GE 

65| 

17. 6 

39.6 

59.8 

92.7 

98.3 

l''0.0 

93.3 

53.4 

13.4 

71.  t 

i 

GE 

63| 

HQ. 4 

57.8 

74.5 

97  .7 

99.7 

98.1 

73.1 

38.1 

01.4 

GE 

551 

59.0 

74.4 

87.1 

99  .1 

100,0 

9  9.3 

96.3 

*4. 7 

69.  Z 

&C 

SOI 

75. 8 

86.6 

94.1 

99  .7 

99-5 

92.2 

EO.  9 

94  .  C 

\ 

GE 

651 

86. 4 

94.2 

98.1 

ICO  .0 

1”0,0 

98.2 

91.2 

9  7.3 

i 

GE 

60| 

93.9 

97.  1 

99.2 

99.5 

96.9 

9  P  .9 

GE 

351 

96.5 

98.0 

100. 0 

100.0 

99.5 

99.5 

GE 

3rjl 

97.9 

98,0 

*1  0*fc 

99.  7 

i 

GE 

751 

99.2 

99.  1 

99.9 

• 

GE 

201 

99.5 

100.0 

1C0.C 

1 

GE 

15| 

JCO.O 

1DC.C 

) 

MEAN 

i 

55.4 

59.9 

65.3 

76  .5 

84,1 

93.0 

92.7 

12 .0 

47.1 

76.9 

63.7 

16.4 

75,  3 

i 

SD 

1 

10.037 

9.74  6 

6.901 

7,659 

7,163 

5.390 

5.907 

4.673 

5.833 

7  .431 

8.505 

8*152 

15.922 

TOTAL  i 

DBS  | 

3H 

34  4 

373 

3  44 

346 

323 

349 

307 

396 

418 

386 

388 

•  0  sc 

i 

■j 

i 
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■;  i 
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i 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  UCATHeR  SERVICE/m*C 
STATION  Nl'MBt R  :  7H73MC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OCCURRENCE  Of  MjNIMUH  TEhPCRA  t  UpE  S 
FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORD:  87-62 


j 

■  f 

UHPIF  || 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO* 

OEC 

ANNEAL 

GE 

85I 

.3 

.3 

.  C 

GE 

801 

•  3 

8.3 

1.8 

.5 

c 

GE 

75| 

•  3 

1.8 

19. a 

11.5 

8.0 

1.3 

3.  3 

.i 

GE 

701 

1.7 

9.8 

51.1 

58.7 

88.8 

12.8 

1.2 

18.7 

GE 

651 

•  6 

7  .6 

29. 5 

61.8 

93.1 

92.5 

86.5 

6.7 

29.  1 

GE 

60| 

.3 

.  3 

2.9 

22.7 

57. S 

98.7 

99 .7 

100.0 

S3. 6 

17.9 

1  .0 

.  3 

39. 3 

j 

GE 

551 

2.1 

2.3 

U.3 

82  .8 

80*6 

99.7 

100.0 

97.0 

82.3 

8.1 

•  8 

80  .  C 

GE 

501 

8.5 

».* 

26.5 

68  .0 

92.8 

100.0 

n  o.o 

73.8 

n.i 

8.8 

56.9 

j 

GE 

651 

11.7 

21.8 

82.6 

86  .9 

98.6 

91.8 

27.5 

10.6 

65.5 

GE 

■•01 

27.1 

85.9 

66.0 

96  .2 

99.7 

98.8 

55.7 

76  .  c 

1 

Gt 

351 

51.6 

71.2 

83.8 

99  .8 

100.  o 

100.0 

79.0 

89.0 

65.9 

i 

GE 

331 

61.2 

75.6 

88.7 

99  .7 

87.6 

(0.3 

89,3 

i 

GE 

301 

73.1 

8J.1 

93.6 

100.0 

98.3 

75.5 

93,5 

GE 

251 

88.6 

92.2 

98.9 

98.7 

92.5 

97.6 

GE 

201 

98.9 

57,  1 

100.0 

*.8.7 

99 , 2 

-1 

GE 

151 

97.1 

98.5 

59.7 

99,  t 

GE 

101 

98.1 

59.6 

99,  e 

•1 

GE 

51 

99.2 

1  DO.  0 

110.  J 

99,9 

GE 

01 

99.5 

100. c 

GE 

-51 

99.7 

100.  c 

GE 

•101 

1C0.0 

;co.  c 

MEAN 

1 

38.3 

37.9 

83.8 

53.3 

60.5 

69.5 

*0.2 

fc9.8 

68.0 

53.6 

80.5 

38.6 

52.6 

• 

SO 

1 

9. MI 

8.853 

8.986 

7.8  07 

7.186 

5.791 

3.912 

3.872 

8  ,898 

6.68fc 

7.385 

7.768 

15.189 

TOTAL  OBS  | 

376 

38  8 

373 

3  88 

386 

323 

389 

387 

396 

818 

386 

388 

9  8  3  C 

'k'  *,v 
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J 

;] 

P 

f  6L0BAL  CLlMATOLOGT  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OC  Ct’RREKCE  OF  MEAN  TEMPERA  TlfRES 

f.  OSAFE1AC  FROM  SUNN  ART  OF  OAT  DATA 


I 

rl 

AIR  NCAThCR  SCRVICC/NAC 

STATION  NUMBERS  T9739C 

STATION 

NAME  : 

KMITC  SANOS  NR  NH 

PERIOD 

OF  RE CORO S  97 

*62 

TEHPfFH 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAT 

JL'N 

Ji’L 

alg 

SEP 

oct 

NOV 

OEC 

ANNUL 

GE 

•  6 

•  C 

GE 

90| 

.3 

5.0 

2.9 

.5 

•  7 

;  ' 

GE 

•  SI 

1.9 

29.9 

29.6 

19.0 

2.0 

5.€ 

i 

■•i 

GE 

80| 

•6 

12.1 

68.7 

71.1 

66.7 

18.2 

•  2 

19.  1 

t 

6E 

7SI 

5.5 

18.9 

92*3 

99.0 

99.3 

69.9 

5.3 

32.1 

i 

GE 

701 

1.3 

27.9 

71.7 

*8.8 

98.9 

99.5 

89.1 

25.8 

.3 

92.  C 

*  • 

GE 

6SI 

•  6 

n.j 

55.2 

88.9 

99.7 

100.0 

100. 0 

98*5 

58*1 

2.3 

5C  •  € 

GE 

601 

3.2 

7.3 

28.9 

78.2 

95.7 

100.0 

100.0 

82.5 

iJ.S 

2*6 

56.8 

j 

6E 

SSI 

11.7 

27.9 

52.3 

92.2 

96.8 

95.0 

92.5 

11.6 

t».C 

j 

GE 

sol 

33.0 

53.5 

79.3 

97.9 

100.0 

98.3 

67.9 

17.1 

79. C 

GE 

ssl 

55.9 

79.1 

87.9 

99.7 

99.5 

85.2 

is. e 

88.2 

.  i 

GE 

sol 

77.1 

86.9 

95.9 

100.0 

ICO.O 

95.6 

€0.9 

99. € 

■  ^ 

GE 

35' 

89.9 

93.6 

98.9 

99.0 

92.3 

97.7 

GE 

30» 

95.2 

97.7 

100.0 

100.0 

59. S 

99.9 

, . 

GE 

25! 

96.8 

98.3 

99.* 

*  i 

GE 

201 

*8.9 

99.1 

110.  C 

99.8 

GE 

ISI 

99.5 

100.0 

1C0.C 

6E 

SI 

ICO.O 

10C.C 

.. 

M 

MEAN 

i 

99.9 

99.0 

59.5 

65.0 

72.9 

81.8 

Bi.6 

80.6 

75.7 

65.3 

52.2 

95.8 

69.1 

SD 

i 

9.050 

8.619 

8.258 

6.9  70 

6.979 

9.977 

9.538 

3.669 

9  677 

G  .235 

7.083 

7.190 

15.222 

1 

tom 

DBS  | 

376 

399 

373 

3  99 

396 

323 

399 

38  7 

39b 

918 

386 

,88 

993  C 

j  L 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  MAXIMUM  TEMPERATURE 

US AFET AC  (FROM  OAILV  OBSERVATIONS! 

AIR  NcAThER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  79739 C 

STAY  ION  NAME: 

WHITE  SANDS  "R 

NM 

PER I 00  OF  RECORD:  «»7-6J 

i 

*£*»  1 

JAN 

FEB 

APR 

WHOLE  DEGREES  FaHRcNHeIT 
-M .0-N- T-h-S- 

may  JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

etc 

ALL 

MONTHS 

A7  i 

•  97 

98 

91 

80 

b6 

AS  | 

73 

76 

76 

9  A 

97 

1C5 

103 

99 

102 

86 

76 

71 

1C5 

99  | 

62 

71 

76 

87 

95 

103 

103 

99 

93 

86 

79 

65 

4  C3 

SO  | 

73 

79 

82 

9C 

99 

103 

98 

98 

*5 

88 

89 

73 

1C5 

SI  1 

70 

76 

78 

89 

103 

106 

106 

101 

90 

*1 

79 

73 

1C6 

52  1 

72 

67 

72 

83 

92 

100 

99 

100 

96 

88 

8  C 

69 

ICO 

S3  t 

73 

73 

82 

as 

•  89 

•9  8 

98 

95 

85 

u 

6  8 

5V  1 

69 

75 

78 

89 

91 

99 

102 

98 

95 

87 

73 

71 

1C2 

SS  | 

62 

72 

77 

87 

91 

i0» 

99 

95 

95 

85 

75 

71 

1  Cl 

56  | 

68 

73 

•  76 

57  | 

♦95 

*99 

*85 

*66 

'  *65 

SB  | 

♦  67 

•  79 

♦  69 

•8  7 

♦  97 

•  «oo 

•  109 

•  97 

*9  7 

•83 

•72 

*77 

*  1C9 

59  | 

♦  70 

•  72 

•79 

•»8 

•92 

•  99 

♦99 

*97 

•  96 

•  89 

.7* 

*62 

•  S9 

60  1 

♦  63 

•  70 

•81 

•89 

•91 

•109 

»»» 

♦  100 

*93 

♦  85 

•  75 

*63 

♦l  C9 

61  | 

♦  62 

•  71 

•  77 

,S9 

96 

102 

101 

99 

90 

86 

73 

73 

1C2 

62  1 

67 

80 

80 

91 

95 

99 

100 

100 

93 

85 

77 

6  A 

ICO 

*E*N  i 

68.9 

73.7 

T7.9 

87.8 

99.9 

102.0 

101.2 

98.7 

is. s 

87.1 

76.5 

6V.0 

102  mb 

s.n.  1 

6.22* 

3.966 

3.180 

3.563 

3.723 

2.500 

2.55* 

1.656 

3.192 

2.212 

3.882 

s.tae 

2.2CA 

70741  OSS  | 

376 

399 

575 

399 

396 

52  5 

39  9 

387 

5*6 

918 

386 

388 

99  30 

NOTES  •  fBASEO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS! 

«  (AT  LEAST  ONE  0Ar  LfSS  THAN  29  OBS 1 


GLOBAL  CLIMMOLQ6Y  BRANCH  LX  TR CMC  VALUES  OF  MINIMUM  TEMPERATURE 

USAFCTAC  (FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 

AIR  UcAThFR  servicc/mac 


STATION  NUMBER:  74734C 

STATION  NAME: 

VHITE  SANOs  MR 

<|M 

PERIOD  OF  RECORD:  4T- 

62 

1 

YEAR  f 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MMOLE  DEGREES  FAHRENHEIT 
-M-0-N- T-H-S- 

MAY  JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

ALL 

MONTHS 

47  i 

•60 

52 

42 

29 

18 

N  8  1 

5 

16 

21 

3* 

SI 

54 

64 

61 

50 

39 

20 

23 

5 

49  | 

10 

24 

32 

32 

5? 

S9 

63 

60 

55 

35 

35 

20 

IQ 

SO  1 

20 

30 

37 

42 

44 

56 

62 

64 

51 

49 

22 

19 

19 

SI  I 

16 

8 

28 

34 

41 

67 

69 

63 

55 

44 

78 

20 

a 

52  1 

23 

27 

26 

4  1 

47 

56 

59 

63 

55 

44 

24 

24 

23 

53  f 

25 

22 

30 

37 

*39 

•66 

65 

60 

41 

31 

8 

54  1 

23 

30 

29 

4  7 

46 

6? 

66 

62 

61 

41 

36 

19 

19 

55  | 

21 

21 

23 

40 

48 

56 

61 

64 

60 

44 

26 

29 

21 

54  | 

27 

13 

•28 

57  l 

*66 

•SI 

•  41 

•7s 

*25 

58  1 

*23 

*28 

•27 

•  38 

*50 

•  64 

•6  4 

•64 

•  52 

•  39 

•26 

*25 

•23 

59  1 

•75 

•  25 

•29 

•  36 

•  48 

•  59 

•65 

•  63 

*54 

•  48 

*28 

*31 

•  25 

60  | 

•  21 

•14 

♦2  7 

*4  2 

•  45 

*59 

*64 

*61 

•  58 

*40 

•  33 

*23 

•  14 

61  1 

•26 

♦  77 

•  33 

*4  1 

51 

58 

60 

64 

S3 

43 

30 

31 

*26 

62  ( 

-6 

26 

21 

4C 

48 

56 

62 

66 

55 

45 

34 

26 

-6 

MEAN  | 

16.4 

21.7 

27.* 

3*.0 

47.6 

57.1 

62.9 

63.2 

SS  .2 

42.5 

28.8 

71.5 

12  .4 

S.O.  f 

10.437 

7.349 

5.320 

4.444 

3.575 

2*  315 

3.100 

1.814 

3.737 

3.588 

5.212 

6.219 

9.942 

TOTAL  OBS  | 

376 

J44 

373 

34  4 

346 

32  3 

34  9 

387 

7*6 

418 

386 

288 

**  ID 

NOTES  *  (BASED  ON  LE$S  THAW  FULL  MONTHS  I 

■  (AT  LEAST  ONE  Da*  LE$S  1HAN  24  OBS) 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY- BRANCH 
aSAf ETAC 

AIR  WEATHER  SERvICE/MAC 


URI-EULB  TEMPERATURES  DEG  F  frqh 
HOUPLY  OBSERVATIONS 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  MJMBtR:  74734C  STATION  NAME;  WHITE  SANDS  MR 


PERIOD  OF  RECORO:  53*62 


■  HO  UR  Si 

SIMS  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JtiL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

ANA 

r 

I  LSI  1 

1 

t 

MEAN 

SD 

TOT  QQS 


MEAN 

SD 

TOT  OBS 


MEAN 

SO 

TOT  OBS 


MEAN 

SD 

I O7  OBS 


57*6  45.0 

7.473  7.998 

813  732 


I  f«E»N  1 

52.6 

56.8 

fci  *2 

72.7 

80.6 

90.4 

89.1 

68.1 

83.9 

72.8 

60.4 

12-MI  SO  1 

8.853 

10.230 

9 .4  7o 

8.2C6 

7.861 

5*682 

6.266 

5.270 

6.361 

7.869 

6.347 

8 

1 1 0 t  oasl 

78  C 

714 

786 

7  56 

789 

766 

786 

7’ 5 

753 

613 

7  32 

84.4  73.2 

6.425  7.881 

744  798 


*•  •* 

1 

MEAN  | 

47.0 

51.8 

58.7 

7o-S 

77.2 

66.6 

64.8 

16-231 

SD  | 

s.ljt 

10.009 

9.520 

7,4  84 

7.916 

6.344 

6.664 

1 

TOT  OBS  1 

714 

65  7 

7q8 

*27 

643 

619 

644 

i 

1 

MtAN  | 

43.9 

47.9 

54.4 

65  .5 

iXT  ' . 

8  0.4 

79.7 

21-231 

SD  | 

9.504 

10.269 

9.735 

7.704 

BPt  5 

6.194 

5.520 

V  5 

1 

TOT  OBS | 

714 

657 

708 

6  27 

1 

559 

624 

i 

1 

MEAN  1 

45.3 

49.  3 

55.2 

65.5 

72.8 

62.1 

81*4 

all  | 

So  1 

10.631 

11 .446 

11.134 

ID. 243 

10.154 

9.023 

8.412 

■  ,'M 

HOUR S | 

TOT  CBS | 

6  086 

S566 

6114 

57  55 

SI0S 

5634 

5903 

78.4  66.3 

6.008  7.218 

699  741 


65  .7 
16.241 
9222 
•  #»»...« 
2.1 
9  15 
213 

73.0 
16.0C6 
89  99 

’  * *6 7 .0 . 

1*  •  3  5* 

8056 

62  .5 
15.611 
7956 


64.6  52.0  45*3 

9.539  9.851  10.069 

6345  5749  cS73 


GLOBAL  CUHAlOLOGt  BN  AN  CL 
USAFE1AC 

AIR  -LATHER  SERVICE/MAC 


-I1-BUL8  TEMPERATURES  DEC  F  FROM 

HOURL  V  observations 


MEANS  ANO  STANDARD  OE V 1 AT  IONS 


STATION  Nl'MPER; 

79739  C 

STATION 

NAME  ; 

wHin 

SANDS  MR 

NM 

PER100 

OF  RECORO 

53-6? 

HOURSf  STATS  1 
LSI  |  ( 

JAN 

Ftfl 

mar 

APR 

N<! 

JON 

JuL 

40G 

SEP 

OCT 

NOV 

LEC 

ANA 

I  MEAN  I 

29.3 

35.  7 

38  ,8 

99 .1 

4..  7 

56.3 

62.9 

62.1 

56.6 

96.6 

38.6 

39.1 

96.7 

S0-C2I  SO  1 

7.096 

7 . 199 

6  ■  1  9« 

9.7P0 

5.089 

9  .893 

2.963 

2.696 

9.533 

5.907 

6.056 

6  a  2  q9 

11.550 

(TOT  OPS  t 

775 

719 

786 

7  56 

750 

658 

731 

788 

ISj 

S13 

731 

701 

8  9  56 

1  mean  | 

52. 9 

39.2 

37*3 

92  .5 

97.9 

55.2 

61.6 

61.1 

55.9 

97.9 

37.2 

32.7 

45.6 

03-CSl  SD  | 

7.295 

7 .26  0 

6.909 

9.9  77 

5.346 

5.020 

3.052 

2.899 

9.886 

6.1SS 

6.319 

6.959 

11.620 

1101  0fiS 1 

77  7 

719 

786 

7  56 

776 

738 

775 

79* 

759 

613 

732 

709 

9120 

1  «l»  1 

32.3 

33.6 

37.3 

93.3 

99.2 

57.9 

63.1 

62.3 

56.3 

97.8 

37.2 

32*2 

96  *3 

Q6-Q8I  SD  | 

1.413 

7.JS, 

6  *hs1 

5.237 

5.270 

9.930 

2.731 

2.967 

9.819 

6.338 

6.939 

6.613 

12.520 

1 1 OT  OBSI 

779 

719 

786 

7  56 

789 

768 

785 

795 

753 

613 

729 

719 

9186 

»  »£*!•  i 

76.  t 

3  0#  3 

91,** 

97.5 

52.6 

60.3 

65.2 

69.8 

59.8 

51.9 

41.6 

36.8 

9  9  .9 

09-1 l!  SD  | 

0.367 

6. 770 

5.911 

9.926 

5.159 

9.626 

2.886 

2.629 

3.999 

5. 552 

5.887 

5.63l 

11.612 

|TOT  ObSt 

780 

114 

786 

7*6 

789 

768 

786 

795 

759 

813 

735 

796 

92  22 

i  MEAN  1 

90.2 

41. S 

99.3 

99  .9 

59.2 

61.9 

66.0 

65.6 

6ia 

59.1 

99.9 

90.3 

52  .1 

12-141  SI)  | 

5.969 

6.537 

5.90b 

9.392 

9.699 

4.159 

3.172 

2.585 

3.491 

s.a*2 

5.719 

5.331 

10.5  73 

1  TOT  OPS | 

78  0 

714 

786 

7  56 

789 

768 

786 

795 

753 

813 

7  32 

791 

9213 

1  MEAN  ! 

90.5 

91.7 

44.5 

50.1 

59.0 

61.0 

65-7 

65.1 

60.8 

59.0 

99.8 

90.2 

52.1 

15-171  SD  | 

5,709 

6 .298 

5.23b 

9.055 

4.287 

3.997 

3.154 

2.418 

3*311 

4.8*0 

5.912 

5.308 

10.296 

1101  OBSI 

76  7 

702 

768 

121 

759 

756 

771 

779 

744 

798 

*28 

,10 

8998 

1  MEAN  j 

37.1 

38.9 

91.9 

97  .9 

5i*a 

59.0 

69.6 

63.9 

59.2 

51.5 

42.1 

El 

■ttsrffnws&s! 

18-201  SO  | 

5,981 

6.378 

5.372 

3.990 

4. 40$ 

9.218 

3*151 

2.415 

3.966 

5.209 

5.306 

SBC  M 

10.993 

|101  0BS| 

719 

65  7 

JQJ 

6  27 

693 

619 

699 

705 

699 

74 1 

675 

Ji 

6055 

|  MEAN  | 

35.2 

J6.9 

9Q.1 

96.1 

99.9 

57.3 

63.9 

63.0 

S7.0 

99.8 

90.3 

35.9 

47.7 

21-251  SO  1 

6.966 

6.773 

5.832 

9.39,* 

4. 7.1 

9  .639 

3.112 

2.521 

9.339 

5.515 

5.503 

5.899 

11.369 

Ho'  OBSI 

719 

65  7 

707 

6  27 

615 

559 

629 

70S 

700 

791 

678 

626 

79  55 

I  MEAN  | 

36*1 

37.5 

90.7 

96.9 

si.0 

58.6 

69.0 

63.5* 

58.9 

50.6 

90,8 

38.1 

48.7 

ALE  1  SO  1 

7.167 

7.413 

6*454 

5.379 

5.971 

5.056 

3.399 

3.0l0 

9.670 

6.138 

6.528 

6.592 

11.623 

HOuRSlTOT  OBSI 

6086 

SS86 

6112 

57  55 

S90s 

5639 

5902 

6157 

5910 

6395 

5790 

5573 

707C5 

GLOBAL  CLIPATOLOGY  BRANCH 
USAFCIAC 

AIR  to€  A  ThC  R  StRvICE/HAC 


U£*-P0lNl  TEHPLRATUReS  DIG  f  FRO* 
HOURL Y  OBSERVATIONS 


KEANS  AND  STANOARO  DEVIATIONS 


Si  AT  ION  NLPdER:  79739C  S I  AT  I  ON  KAHL:  WHITE  SANDS  PR  NN  PERIOD  OF  RECORD:  53-62 


HOURS! 
LSI  l 

•STATS  | 

I 

JAN 

fCB 

PAR 

ARP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

8N6  j 

i 

PEAK  l 

23 .2 

21.9 

21.7 

23.9 

26.6 

39.3 

53.8 

53.6 

95.9 

33.1 

2b  * 6 

*2.9 

3  3  .2  r 

'-0-021 

SD  1 

«.«2 

a.  735 

10.969 

10.589 

12.978 

12.781 

7.559 

6.775 

9.977 

10.127 

9.106 

8.699 

ls-*c*  i' 

i 

1  0 T  OBSl 

775 

719 

786 

7  58 

750 

658 

731 

768 

753 

813 

731 

701 

8956  t 

i 

M£»N  1 

22.7 

21.9 

2  i  .  9 

29.3 

29,6 

90.2 

59.5 

59.0 

95.® 

37.9 

26.3 

22.5 

sr  I 

6.715 

9. 60  1 

10.369 

10.5C2 

12.169 

12.999 

6.999 

6.616 

9.679 

9  .996 

9.191 

8*9  38 

15.526  [ 

l 

TOT  ORSf 

777 

719 

786 

7  56 

776 

738 

775 

795 

759 

812 

732 

»0* 

9120  I 

i 

he»n  | 

22. V 

21.7 

22.9 

25  .6 

31.1 

92.9 

55. 7 

59.9 

96.6 

38.0 

26.6 

22.6 

39.5  • 

06 -ca| 

SD  1 

8.623 

9.19  0 

10.116 

10.226 

11.396 

11.896 

6.075 

6.160 

9.378 

10.007 

8.969 

8.898 

1S.S3S 

i 

TOT  08S  | 

779 

719 

766 

7  56 

789 

768 

785 

795 

753 

*ii 

729 

719 

9186 

i 

nCIN  T 

29.5 

22.8 

26.7 

31.3 

92.3 

59.6 

59.5 

97.0 

38.8 

27.9 

29.1 

35  .0 

10  1 

8.269 

9.369 

10.167 

10.903 

11.915 

11. SI* 

6. ISO 

5.972 

8.769 

9.802 

8.970 

6.000 

19.961 

i 

101  0011 

780 

719 

766 

7  56 

789 

766 

786 

795 

75, 

8)3 

735 

796 

9222 

i 

HE»N  1 

29.9 

22.0 

22.9 

25  .9 

29.2 

90.1 

52.6 

52.6 

95.9 

37.9 

23.1 

■FT  1  im 

mm '  nMBi 

i 

SO  I 

8.758 

9.721 

10.111 

10.52J 

11.577 

n.*?» 

7,615 

6.716 

8.896 

9.899 

9.990 

mW  .  eSI 

i 

101  06s  1 

78G 

719 

786 

7  56 

789 

766 

7*5 

75) 

813 

732 

MB  i  m 

W  S 

i 

HEIN  ) 

29.0 

20.5 

2u  .9 

23 .1 

26.7 

37.7 

51.5 

51.2 

99.2 

37.2 

Kn 

UH  i  ■ 

H  tmam 

15-17) 

ir  ) 

8.819 

9  .98  0 

10.711 

10.992 

11.671 

11.6)5 

8.513 

6.966 

9.102 

9.999 

IKjII 

19.8  19 

1 

TO?  0811 

76  7 

702 

768 

”1 

*59 

75b 

77) 

779 

799 

798 

m  i  Ji 

69  98 

1 

«E,N  1 

23.7 

19.9 

IV. 6 

21.5 

25.1 

36.5 

52.2 

51.8 

*5.2 

33.9 

28.3 

23.6 

32.3 

10-201 

SO  1 

7.89s 

9-011 

10.910 

11.099 

12.351 

12.892 

6.699 

7.073 

9.998 

10.077 

8.319 

•  . 

1 S  *  2  C6 

i 

TOT  OBSf 

719 

65  7 

707 

6  27 

693 

619 

699 

705 

699 

791 

6  75 

629 

6055 

i 

Ht»N  1 

22.9 

19.7 

20.7 

22.6 

26.6 

J7.7 

53.2 

52.8 

95.9 

37.9 

27.6 

23.0 

32.5 

21-21) 

SO  1 

7.956 

9.170 

1C. 636 

11.399 

11.181 

13.905 

8.206 

6.725 

9.571 

10.362 

8.215 

8.312 

15.9  96 

) 

1 OT  OBSl 

Mi 

65  7 

707 

6  27 

615 

559 

629 

705 

700 

79  1 

678 

6  28 

79  ;5 

! 

i 

HEIN  1 

23.5 

21.2* 

21.6 

29  .2 

28.7 

1».7 

53.6 

53.2 

95.7 

37.7 

27.1 

23.3 

33.9 

ALL  | 

SO  1 

8.979 

9.598 

1C. 99 V 

10.796 

12.291 

12.607 

7.663 

8.3*3 

9.299 

10.039 

8.926 

8.977 

15.232 

HOURSI 

TOT  OBS | 

6086 

5566 

6112 

5755 

5905 

5639 

5902 

6157 

5910 

6395 

57*0 

5573 

707 C5  i 

f 

J 

GLOBAL  CLIHAIOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  l>F  OCCURRENCE  RELATIVE  HUHIOUV 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  mCATPER  SCR  v  1  CE/M  AC 


STATION  NUMBER 

7 9 739  C 

ST  AT  ION 

name  : 

white  sands 

MR  NM 

PE  R 1 00  OF 
MONTH:  JAN 

RECORD:  53 

-62 

MON 1 H 1 

HOURS  | 
<L*T)  1. 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

greater 

tH*N 

1  MEAN  | 

• • iRrLAT 1 VE 1 

I07»l  1 

1 

DBS  | 

1 

10* 

2C* 

la* 

90  * 

50* 

60* 

70* 

80* 

»0* 

I HUHIDI TV | 

JAN  | 

*  i 

£30-0  2  1 

99.7 

9«,  .9 

08*0 

66.  3 

99.8 

27.2 

13.7 

6.8 

2.7 

50.5 

77« 

03-U5  1 

99.9 

90  •  1 

92. S 

77.6 

51.9 

32.3 

16.7 

7.2 

3.2 

S3 .6 

777 

Jb-ce  l 

*co.c 

99. 1 

■,3.7 

82.9 

60.3 

36.2 

2q.9 

9.2 

2.b 

56.0 

779 

09-11  | 

lao.c 

9,. 7 

62.3 

55.  3 

32.9 

19.5 

i0.S 

5.6 

2.7 

96.2 

78C 

12-1**  1 

99.7 

90 . 3 

Sb.9 

28.2 

15.0 

8.6 

5.9 

3.3 

1.5 

16.9 

781 

15-17  | 

99. 1 

«9.6 

99*6 

25.  7 

13.9 

9.3 

5.6 

9.2 

1.2 

3S.2 

767 

18-23  | 

99.9 

9«»  •  1 

79.8 

9  7.  3 

29.6 

IS. 5 

9.7 

S.6 

2.1 

93.9 

719 

2 1-23  | 

99.9 

96.5 

83.6 

56.2 

36.6 

20.9 

10. » 

8.0 

2.8 

97.0 

719 

TOTALS  | 

99. 7 

«9  .fc 

77.7 

55.2 

35.8 

21.2 

11.6 

b  .2 

2.9 

9b. 0 

boat 

.» 


1 

I 


'  •;  j 

■,  •? 


bL Oti  AL  CL  I  HA  I  OLQG  Y  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUhIOITV 

usafetac  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  rtf  A  1  HE  ft  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

7A73A0 

STA1  ION 

name  : 

UNITE  SANDS 

MR  NH 

PERIOD  OF 
MONTH:  FEB 

RECORD:  53 

-62 

MONTH  j 

t 

HOURS  1 

percentage 

F  RE  QlENCy 

OF  RL6 A 1 1 VC  ~ 

HUMIDITY 

GREATER 

than 

1  MEAN  | 

301,6  1 

MU*  | 

OBS  1 

i 

10* 

-  20* 

33* 

AO* 

50* 

60* 

TO* 

80* 

90* 

i HUMID I T  Y i 

FEb  | 

1 

CO-02  t 

99,  A 

91.2 

72. A 

AS.  0 

2A.2 

12.5 

6.7 

3.8 

1.7 

91.3 

719 

03-05  | 

loo.  c 

9a.  S 

til.8 

56.  0 

33.6 

16.5 

9.0 

8.8 

2. A 

95 .5 

718 

C6-C8  | 

99.9 

9fc  .A 

85.6 

62.  2 

37.0 

19.6 

9.  A 

5.2 

3.8 

87.3 

718 

09-11  1 

luo.c 

87.5 

63.3 

3  A.  5 

16  .A 

10. A 

6.0 

3.2 

1.1 

3T.T 

718 

12-1*  1 

98 .6 

6«.I 

3  A  •  6 

1A.  6 

8.7 

5.5 

1.9 

1.7 

•  9 

29.0 

718 

15-17  1 

95.6 

56*7 

27.1 

13.0 

6.7 

A.I 

3.0 

1.9 

.9 

26.9 

70i 

18-23  | 

97,  A 

Jci 

AO. 9 

2  0.  7 

11. A 

5.8 

3.0 

1.9 

.3 

31.5 

657 

21-23  I 

98.0 

*4.6 

Sb.C 

32.9 

1 8  .A 

9.1 

A.I 

1.1 

•  8 

35.9 

657 

,  j 

totals  1 

98. 7 

82.0 

57.7 

j*.« 

19.6 

10.  s 

5.6 

2.9 

1.2 

36.8 

5586 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USATETaC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


C UHUL AllVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


RELATIVE  HUhIOITY 


STATION  NUMBER:  T<l?J<lC  STATION  NAME;  WHITE  SANDS  MR  NM 


HOURS  I 
ILS1I  |. 
I 


PERIOD  OF  RECORO: 

month;  *ar 


PERCENTAGE  FRECuENC*  OF  RELATIVE  HUMIOITY  GREATER  THAN 


I  MEAN  |  TOT  jL  | 

{relative]  num  i 
I  humid I r  y |  obs  I 


► 


1 

global  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

US  AF  E  T  A  c  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  teEATHCR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  747340  STATION  NAME:  WHITE  SANDS  MR  NM 


PERIOD  OF  RECORD:  53-62 

MONTH:  APR 


1  HOURS  | 

1  (LST  1  1 . 

PERCENTAGE 

FrE  (feCKCy 

OF  RELATIVE 

K'MIDITY 

GREATER  THAN 

j  MEAN  j 

103*1.  |  ! 

i  i 

i<i» 

20* 

3D* 

40* 

50* 

60* 

7b* 

80*  90* 

| HUMID I T  Y | 

OBS  I  i 

i  1 

1  00-02  1 

«8.3 

1,0.3 

33.5 

1  9.  4 

11.2 

5.0 

2.C 

•  4  .3 

28.2 

lit  E- 

1  C3-D5  1 

96.6 

70  .C 

46.3 

27.2 

16.5 

9.3 

3.3 

.5 

32.4 

75t  j 

1  J6-ca  1 

»«.c 

73#  3 

46.6 

25.9 

15.1 

7.1 

1.9 

.3 

32.3 

Y 

756  » 

1  C9-11  | 

«2.» 

55*7 

27-6 

14.2 

6.2 

1.9 

.9 

•  4  .1 

25.5 

756 

1  12-14  ( 

36-0 

13.5 

S.7 

2.1 

1.1 

.5 

•  1 

19.5 

756 

1  IS- 17  1 

73.1 

23-3 

8.3 

4.0 

1.7 

1.0 

.4 

16.7 

721  [• 

1  18-23  1 

73. « 

29. 7 

11.6 

6.9 

3.0 

1.3 

•  5 

18.3 

627  r 

1  21-23  1 

85. 6 

83.9 

21.9 

10.S 

5.9 

2.4 

1.3 

.3 

22.8 

627  [ 

ITOTALS  | 

87. C 

49  -C 

26.  C 

14.  3 

7.7 

3.6 

1.4 

.3  .1 

24.5 

5755  | 

1  ' 


f 


global  clIhaiologv  branch 
USAFETac 

AIR  btATHEfi  SERVICE/MAC 


CUMULATIVE  percentage  frequence  of  occurrence 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


RELATIVE  HUHlOllV 


"1 


J 


•  "A 


*'  j 


GLOBAL  CLImATOLOGV  BRANCH 

oi»rn»c 

AIR  i#E  A  7  HE  R  SERVE  CE/M  AC 


CUAUL  A  f  IVE  PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE 
FROMFOURL*  OBSERVATIONS 


relative  HUHlom 


STATION  NUMBER:  787380  STATION  NAME:  UNITE  SANDS  NR  NN 


PERIOD  OF  RECORD:  53-67 

month:  JUN 


MONTH  POURS  1 

PERCENTAGE 

FREOt  ENC  V 

OF  RELATIVE  MJNIDITV 

GREATER  T hi 

IN 

I  MEAN  1 

..IrclativeI 

707 /L  1 
nuf  1 

|  (LSTI  l< 

1  1 

10« 

2  C* 

3t* 

9C* 

50* 

60S 

7o* 

606 

oox 

IHUHIDIIVI 

OBS  1 

f  1 

JUN  1  S0-C2  1 

93,5 

67*6 

92. 1 

22.2 

13.2 

6.5 

1.7 

•  6 

30.2 

656 

1  1 

|  T3-OS  1 

95.9 

75.7 

52.6 

38.  7 

21.7 

10.9 

9.2 

1.1 

•  3 

3S.9 

736 

1  1 

I  C6-C8  | 

97.  a 

73. e 

51.6 

31.8 

16.5 

7.3 

2.6 

.9 

33.9 

766 

1  1 

I  CV-ll  1 

*1.T 

5®  *5 

31.5 

12.9 

3.5 

1.3 

.7 

•  1 

25.5 

766 

1  1 

1  12-18  1 

82.8 

?7  •  C 

12.0 

3.  0 

1.2 

19.1 

766 

1  1 

1  15-17  1 

79.6 

27  #6 

8.1 

2.9 

1.2 

.5 

.1 

.1 

17.0 

751 

1  1 

1  18-23  1 

76.6 

3t.O 

16.2 

9.0 

9.0 

2.1 

.6 

•  6 

.2 

20.0 

619 

1  1 

1  21-23  1 

ae.c 

SO.  6 

28.8 

18.7 

6.9 

5.9 

3.0 

2.0 

25.6 

559 

1  1 
IIOTALS  1 

37.6 

53." 

3(1.9 

16.  9 

6.7 

9.2 

1.6 

.7 

.1 

25.6 

5639 

1 


n 


global  CLImAjOLOGV  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUE  NC  Y  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUnlOlTT 

USjFETac  FRCMHGURLT  OBSERVATIONS 

AIR  aEAlHER  SERVICE/ MAC 


STATION  Nl’HBE R  : 

74734G 

ST  AT  ION 

N  A  HE  : 

WHITE  SANDS 

HR  NH 

PERIOD  OF 

honTh:  jUl 

RECORO:  53 

-62 

HONTHJ 

HOURS 
(LSI  1 

i 

PERCENTAGE 

FRE  CuENC  v 

OF  RELATIVE' 

HUHI01 TV 

GREATER 

than 

1  MEAN  1 

TOT*L  1 

i 

1C* 

2GT 

3G* 

4D* 

SOT 

6  3t 

7a* 

8  0* 

90, 

1  HUH I D 1 T  T | 

OBS  1 

JUl  | 

PO-C2 

i 

i 

99 . 9 

’S-S 

64.0 

66.  3 

47.1 

26.5 

12. D 

5.9 

1.0 

49.3 

731  f 

J3-C5 

1 

| 

loo.: 

97.9 

93.0 

74.  7 

61.8 

39.1 

19.5 

9.3 

1.8 

55.6 

775  ; 

r*6-Co 

i 

98 . 2 

vl  .7 

74.  6 

51.0 

29.9 

13.2 

5.9 

1.5 

52.6 

785  j 

G9-11 

i 

iao. : 

93.3 

71.9 

42.4 

19.5 

9.3 

4.5 

2.8 

.8 

40.2 

78  €  j 

U-l* 

1 

98.6 

79.6 

42.7 

2 1  •  2 

8.5 

4.9 

2.3 

.8 

•  1 

31.4 

786 

t 

15-17 

1 

97.7 

7:.  i 

37.2 

19.2 

9.6 

5.4 

3.1 

1.3 

«  1 

30.1 

- 

lfi-2  i 

1 

98 . 6 

82.0 

55.7 

34.  3 

19.1 

10.2 

5.4 

2.3 

•  3 

36.3 

BAR 

21-2  3 

i 

99. 4 

92.1 

71.6 

53.0 

32.4 

16.7 

7.9 

3.2 

•  6 

43.4 

62A  | 

TOTALS 

i 

”-i 

86  •  8 

66.6 

4  9.7 

31.1 

17.7 

8.5 

3.9 

•  8 

42.4 

5902  ^ 

f 

l 


r; 

k: 

ic- 


global  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

USAFETaC  from  hourly  observations 

AIR  LEATHER  SfRVlCE/MAC 


STATION  NUMBER: 

797390 

S  TAf ION 

NAME  S 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PER  1 00  OF 
MONTH:  AUG 

RECORD:  53 

-62 

MONT  H | 

FOURS  ( 
ILS  T 1  1  . 

PERCENTAGE 

FRECL  ENC  Y 

OF  RELATIVE 

FUHI01TV 

greater  Than 

1  MEAN  j 

IOT#L  1 

i 

10* 

cQX 

3ut 

90 1 

SCI 

63t 

70t 

60* 

90* 

ImUMOIIT  j 

o««  i 

ALG  1 

1 

ou-c?  1 

loo.  c 

’t-7 

87.7 

6  7.  G 

99.9 

29.1 

lC»9 

5.6 

1.5 

99.3 

786 

03-C5  | 

loo.c 

98 .9 

93.8 

8  1.5 

61*8 

9  Q  .0 

16.7 

6.2 

1.9 

55.6 

79* 

wb -OB  | 

loa.c 

99 .0 

99.3 

8  P.  9 

53.6 

29.2 

12.  3 

6.3 

.3 

53.3 

79* 

uv-11  | 

loo.  c 

’s.a 

76.0 

92.  3 

17.7 

6.9 

2.0 

•  S 

39.9 

79* 

12-19  i 

99,6 

89  •  8 

66.8 

18.9 

7.2 

2.9 

1*0 

.9 

31.6 

795 

15-17  I 

99, 5 

7(,  •  9 

39.0 

16.  7 

5.3 

2.1 

i.j 

.5 

29.7 

779 

18-20  1 

99.9 

*6-7 

toO  «  0 

31.5 

16.0 

7.2 

J.O 

1.7 

.7 

>6.1 

70* 

21-23  1 

loo. : 

9«,.2 

75.2 

99.9 

27.9 

19.6 

6 . 0 

2.6 

.1 

92.6 

705 

TOTALS  | 

99,9 

91.  s 

71.9 

96.5 

29.3 

15.8 

6.6 

3.2 

•  6 

92.3 

6157 

bLCb«l  CL  I  MM  OL  06  V  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMID  1 T  V 

USAFCTac  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVlCE/HAC 


STATION  Nl'MBER 

?M  73m  C 

STAT ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PER 100  OF 
MONTh:  SEP 

RECORD:  S3 

-62 

month 

HOURS  | 

PERCENTAGE 

f  (iCSuC.C  1 

OF  RELATIVE 

HUNIOI  TV 

GREATER 

THAN 

I  MEAN  | 

TOTAL 

i 

1C* 

2  at 

3ul 

901 

SOI 

601 

7c* 

8  01 

»o» 

i HUNl 0 1 1 V i 

OHS 

SEP  | 

i 

ao-C2  i 

ico.  c 

9«|  •  6 

72.1 

ME.  3 

29.0 

18.6 

1  Q.  9 

5.7 

•  8 

93.9 

753 

C2*uS  | 

iCO.C 

9te.  3 

«9 .5 

6  2.  S 

91.9 

26.1 

16.0 

9.2 

2.0 

99.6 

759 

l 

isa.c 

97 .9 

6  3.9 

6  9.  1 

39.8 

29.2 

19.3 

8.0 

1.6 

99.0 

753 

'w-n  I 

99.9 

•s»* 

56.9 

32.9 

17.5 

9.2 

9.1 

2.3 

36 ,5 

759 

12-19  1 

99.  i 

6  6  •  5 

33.6 

IS.  o 

8.6 

S.3 

2.9 

1  .2 

.3 

28.8 

753 

1S-17  | 

*«.< 

27.8 

IS.  2 

9.7 

6.7 

3.2 

1.9 

•  1 

27.5 

79  9 

U-2-  1 

99.  ; 

*2  .T 

99. § 

29. S 

IS. 9 

11.6 

6.6 

2.* 

.3 

39.3 

695 

21-23  1 

99.  7 

90.9 

S  9 . 3 

36.  7 

21.0 

19.1 

1  0  •  ** 

5.3 

.9 

19.9 

70C 

TOTALS  | 

*M  .2 

S  7  •• 

37.2 

22.9 

19. S 

8.5 

9.6 

.8 

38.6 

S9U 

I 


J. 


r 


C.LOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PER  CENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUmIQJTV 

USAFET4C  PROP  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


station  number 

79739C 

ST  AT  ION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PER100  OF 
MONTH:  OCT 

RECORD:  S3 

-62 

HONIHl  hours  1 

percentage 

fweolency 

Of  RELATIVE 

HUMIOITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  J 

TOTAL  | 

NUP  j 

08$  | 

i  1 

1C» 

2  Ct 

3  i<t 

90  t 

sot 

60t 

70» 

0  Ot 

IhuHloinrl 

1  ( 
ocr  l  30-u?  1 

99,  % 

»S.J 

79. C 

5C.  2 

33.2 

29.2 

16*2 

7.7 

2.0 

96.1 

813 

1  '-3-OS  1 

loo.c 

7fa.  J 

66.5 

6  3.  t 

91,6 

28.7 

19.9 

10.6 

9.1 

50.9 

813 

t  J6-U0  | 

lau.c 

97.9 

67.0 

6  5.6 

93.1 

28.7 

18.3 

10.9 

3.3 

51*1 

813 

1  09-lt  \ 

130.C 

9J.9 

61.9 

37.  3 

23.0 

12.8 

6.0 

3.9 

.7 

39.3 

813 

1  12-iH  1 

99.  9 

»2. 1 

38.1 

22.  1 

12.2 

6.6 

3.8 

1.8 

•  2 

31.* 

813 

!  is-n  ! 

96.9 

67  •  3 

37.5 

19,6 

12. « 

7.9 

3.1 

1*3 

30.9 

796 

1  19-20  1 

99 , 9 

as.j 

69.9 

3 1  •  2 

21. 2 

IS. 9 

8.5 

3.9 

.7 

s..» 

791 

|  21-2  3  j 

99  ,  1 

90. 1 

08.2 

99,  1 

29.9 

21.6 

12.9 

6  a  S 

1.1 

*3.0 

791 

Homs  1 

99,6 

97.2 

69  .2 

92.9 

27.9 

18.2 

11.0 

S  •  7 

1.5 

*1.* 

6395 

r 

r 


P. 

F-' 

f. 


f. 

[ 


l  •  v 
l 


{* 

i  : 

is 


t. 


}•. 

\ 


HELATjVE  hUHlOHV 


gl 08 a i  Climatology  Branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

797393 

ST  AT  ION 

NAME : 

WHITE  SANDS  HR  NM 

PERIOD  OF 
month:  NOV 

RECORD:  53 

-62 

MONT I-  | 

HOURS 
(LSI  > 

i 

PERCENTAGE 

FrECuENC  Y 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

greater 

THAN 

1  MEAN  | 

TOTAL  1 
HUH  j 
OBS  | 

i 

10* 

23* 

33* 

901 

50* 

60* 

7Ct 

80* 

90X 

i  HUM  I  0 1 1  Y  i 

NOV  | 

oa-02 

i 

i 

j 

>03.  C 

«6-6 

65. 1 

5  7.  7 

39.6 

19.0 

9.2 

3.0 

1*1 

96.3 

731 

3  3-05 

i 

iao.  c 

*7*7 

68.** 

66.6 

99.8 

29.9 

11.9 

6.0 

1.6 

50.1 

732 

C*6-08 

1 

>00.  c 

99.3 

90.6 

71.7 

95.1 

23.9 

11.9 

5.9 

1.0 

50.6 

729 

•js-n 

i 

99.9 

»3.7 

68.9 

37.  7 

17.6 

10.2 

5.2 

1.9 

•  9 

39.2 

735 

12-19 

1 

•>’>.  c 

78 . 3 

37.2 

15.6 

7.9 

9.8 

2.0 

l.b 

•  1 

30.9 

732 

1S-17 

\ 

| 

99.6 

*7.* 

39.1 

16.9 

7.8 

9.7 

3.9 

1.9 

•  9 

30.8 

726 

16-23 

i 

iQO.C 

93.2 

72.7 

36.  9 

19.9 

10.8 

6.9 

2.7 

•  9 

90.1 

675 

21-21 

1 

iQO.C 

95.9 

0  1  •  9 

5C.0 

28.0 

19,5 

8.7 

9.7 

1.0 

93.9 

676 

TOTALS 

i 

99. 8 

91  .$ 

70.9 

99.6 

25.6 

19,1 

7.  J 

3.5 

.8 

91.9 

5  79C 

ulOtML  CLIMATOLOGY  F'R  ANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUHlOlTV 

USAFCTac  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICC/MAC 


STATION  NUMBER: 

74734C 

stat  ion 

NAME : 

WHITE  SANOS 

MR  NM 

PERIOD  OF 
month:  DEC 

REC0R0:  S3 

-62 

MONTH 

HOURS  J 
(LSI  I  |  . 

percentage 

FRECL  EhC  v 

OF  RELATIVE' 

HUM  10 1  TV 

GREATER  THAN 

1  MEAN  1 

total  i 

i 

10* 

20* 

30* 

90* 

50* 

60* 

70« 

80* 

VOt 

Ihumidii vi 

0BS  j 

DEC 

i 

U0-C2  I 

99.6 

98 . 3 

05.3 

66.  8 

96.1 

28.1 

19.7 

7.6 

3.0 

50.6 

701 

T3-C5  t 

loo.  c 

98 . 3 

90. e 

79.9 

55.1 

35.9 

19.7 

10.2 

3.8 

59.2 

709 

06-C8  | 

loo.  c 

98 . 7 

99.0 

76.  7 

59.2 

39.2 

2 q«  3 

11.9 

3.5 

56.0 

715 

°9-ll  | 

99.9 

9b  •  q 

78.3 

S3.  1 

30.7 

19.6 

9.8 

S.2 

1.9 

<l5.J 

74t 

»2-l«»  | 

99. 7 

83.9 

53.2 

29.0 

IS.  2 

8.6 

9.5 

2.2 

.7 

JS.J 

741 

15-17  | 

99.6 

81 .7 

53.9 

27.  U 

19.8 

7.3 

3.8 

1.9 

.  6 

39.5 

7 1 C 

18-23  1 

loa.C 

9*  .9 

79.2 

52.  7 

29.3 

19.3 

6.6 

3.0 

•  3 

«J.2 

624 

21-23  1 

99.5 

»t.a 

79.9 

6C.5 

37.9 

21.3 

9.9 

i.» 

.8 

96.6 

62t 

TOTALS  | 

99.8 

93.5 

76.1 

55.5 

36.0 

21.8 

11.2 

s.t 

1.8 

95.7 

S573 

r 


GLOBAL  CLlMlOLOGt  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIDITY 

USjFCTaC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  LEATHER  SERVICE/Hac 


STATION  NUMBER: 

7<*  73-*  r 

STATION 

NAME  : 

WHITE  SANDS 

MR  NM 

PERIOD  OF 

month:  all 

RE CORO: 

5  3*62 

MONTH 

1  HOURS 

i 

PI RCENTAGE 

FRE  CUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  M£*N  |  TOTAL  1 
.  UtLallVCI  NUf  | 

i 

ic> 

zox 

3G* 

6C  % 

5Gt 

6  Qt 

7  05 

8  0S 

*0* 

*  I HUH1D1 T  V |  OBS  1 

JAN 

1  ALL 

i 

i 

99t,  ? 

98  .  t 

77.7 

5  5.  2 

35.8 

21.2 

11.6 

6.2 

2.6 

66.0 

6086 

Fib 

1 

98, 7 

82. o 

57.7 

3  9.9 

19.6 

10.5 

5.6 

2.9 

1.2 

36.8 

5586 

MAR 

i 

»*.3 

65  •  7 

91.1 

25.9 

15.9 

9.7 

5*7 

2.8 

1.1 

31.7 

6112 

APR 

1 

87. C 

99.0 

26.0 

19.  3 

7.7 

3.6 

1.9 

•  3 

•  1 

29.5 

5751 

MAY 

1 

1 

8|.6 

85. G 

26.3 

13.5 

7.7 

3.0 

•  9 

•  1 

21.  J 

5901 

JON 

1 

87.6 

53-« 

iC  •  9 

14.  8 

8.7 

9.2 

1.6 

.7 

•  1 

25*8 

5639 

JUL 

1 

”•3 

88  .  „ 

o  8  *  6 

68,  7 

31.1 

17.7 

8.5 

3.9 

.8 

62.6 

5902 

AUG 

1 

99 . 9 

9i  .5 

71.9 

88.  5 

29.3 

15.8 

6.6 

3.2 

•  6 

82.] 

4157 

SEP 

1 

99.6 

89.2 

57.8 

37.2 

22.9 

18.5 

8.5 

6.6 

•  8 

38.6 

5911 

OCT 

1 

1 

99.6 

87.2 

fa9  .2 

9  2.6 

27.6 

18.2 

11.0 

5.7 

1.5 

61.6 

6365 

NOV 

1 

99  .  a 

91  .5 

70.6 

96.6 

25.6 

16.1 

7.3 

3.5 

•  8 

61.6 

S76C 

DEC 

1 

99 . 6 

93.5 

76.1 

55.5 

36.0 

21.8 

11.2 

5.6 

1.8 

65.7 

5573 

| TOTALS 

1 

95.6 

77.? 

55.5 

36.6 

22.3 

12.9 

6.7 

3.3 

.9 

36.7 

70701 

k* 
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PRESS  l*£  SUMMARIES 


si»»|0«i  prsslrc  summaries 

DATA  DERI  VFD  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS* 

SUMMARIZED  BT  I ME  S TANPARO  1-HOUR  II  Nt  CROUPS  B  Y  MONTH,  MONTHLV  AND  ANNuALtf  <  AIL  TEARS  COMB  INFO  I 

presented  are  the  means,  standaro  deviations  and  observation  counts. 

El  a  irvn  PRESSURE  SUMMARIES 

DATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARIZED  BV  THE  STANDARO  S-HOUR  T|At  CROUPS  BT  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  TEARS  COMBINFO) 
FRESCnTEO  arc  THE  MCANS,  standard  deviations  ano  observation  counts. 


.1 
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STA110M  PRESSURE  IN  INCHES  HG  FROM  MEANS  AND  STANOARO  DEVIATIONS 

HOURLY  ObSCRVAlIONS 


ST8IION  NUMBER 

:  7  ••  73  *•  C 

ST  A!  ION 

name  : 

WHITE 

SANOS  *R 

NM 

PERIOD 

OF  RECORO:  53-62 

HO  URS 

1  SIA1S  1 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUE 

AUG 

SEP 

0C7 

NOV 

LEC 

ANN 

LSI 

1  PLAN  j 

2S-79C 

25 .71 7 

25.686 

2S.663 

25 .6  7q 

25.683 

25.765 

25.775 

25.748 

25.767 

25*793 

25.807 

25.7  39 

02 

1  SD  1 

•  15  C 

-1«3 

•  1  32 

.122 

•  111 

•  089 

•  069 

•  0*3 

.095 

•  120 

.146 

•  155 

•  1  30 

1 vov  oust 

255 

218 

262 

251 

250 

226 

250 

265 

251 

271 

244 

234 

3bCl 

1  KEAN  I 

25.785 

25.716 

25.C.9J 

25.6  76 

25.685 

25.733 

25.779 

25.785 

25.759 

25.777 

25.7*8 

25.800 

25. 746 

1  SO  I 

-I5C 

.14  3 

.134 

.123 

•  108 

•  086 

•  Q66 

.072 

•  093 

•  120 

•  146 

.152 

.127 

1101  OPSI 

25  9 

238 

i‘2 

251 

263 

256 

262 

265 

252 

271 

247 

236 

3062 

1  MEAN  1 

25.814 

25  •  74  9 

25.727 

25.714 

25.720 

25.737 

25.809 

25.8j7 

25.794 

25.812 

2S.833 

25.830 

25.780 

03 

1  sn  | 

.154 

•  146 

.139 

.127 

.109 

.085 

•  066 

•  071 

•  094 

•  121 

.1*9 

.151 

•  129 

1 1 0 T  OBS  | 

26q 

23« 

262 

2  52 

263 

256 

262 

265 

251 

271 

244 

248 

10  72 

1  »C»N  1 

25.827 

25.756 

25.722 

25. 7  CO 

25.703 

25.72Q 

J5.791 

25.807 

25.788 

25.805 

25.829 

25.836 

2S.714 

1  1 

1  So  1 

.153 

.146 

•  13b 

.127 

•  105 

•  083 

•  065 

•  069 

.069 

•  120 

.150 

.149 

•  129 

1101  0951 

26C 

238 

262 

2.52 

263 

256 

261 

265 

252 

271 

246 

250 

30  76 

_r 

1  MEAN  j 

25.754 

25.686 

25.653 

25.6  35 

2^.695 

25.664 

25.737 

25.799 

25.726 

25.739 

25.769 

25.770 

25.710 

14 

1  SO  | 

.  153 

.19  1 

.136 

.126 

.102 

•  080 

.08* 

.069 

•  089 

.118 

.149 

•  146 

.128 

|  101  ObSI 

255 

238 

261 

2  52 

263 

256 

261 

265 

7Sl 

271 

244 

247 

3066 

* 

i  MEAN  | 

25.754 

25  s  66  6 

J5.«,19 

25.6C7 

25.608 

25.619 

25.69S 

25.712 

25*696 

25.727 

25.746 

25.768 

2S.687 

1  7 

J  m  j 

•  148 

•  140 

.131 

.129 

.096 

.079 

•  067 

•  069 

•  089 

.118 

•  140 

.149 

.126 

i 

110?  OPSI 

24  7 

22  7 

291 

217 

228 

243 

246 

250 

2  42 

256 

240 

219 

28  58 

1  KEAN  t 

25.7?,, 

25.694 

25.662 

25.611 

25.610 

25. 617 

25.723 

25.736 

25*716 

25.746 

25.772 

25.791 

25-712 

2  C 

1  SO  | 

•  148 

•  142 

.1J0 

.123 

•  103 

•  076 

•  069 

•  073 

.0*2 

•  121 

•  139 

.153 

.1  30 

1101  OBsl 

236 

219 

235 

2  T9 

205 

187 

20* 

235 

233 

24  7 

225 

208 

26  49 

-  *  : 

1  MEAN  | 

25.79  1 

25.716 

25.669 

25.661 

25.669 

25.661 

25.767 

25.773 

25.744 

25.765 

25.790 

25 • « 10 

25.7  90 

* 

23 

1  sn  | 

.119 

•  19 1 

•  129 

.121 

•  tos 

.083 

•  0*0 

•  073 

•  095 

.122 

•  138 

.154 

•  12’ 

1101  OBS 1 

236 

219 

234 

7  08 

204 

186 

207 

235 

234 

24  7 

228 

212 

26  52 

1  Mj  AN  | 

2  5.78  7 

25.71 3 

25.664 

25.663 

25.668 

25.683 

25.759 

2S*77o 

25.797 

25.768 

25.791 

25.802 

25.717 

A 

ALL 

1  SD  | 

.152 

•  146 

•  137 

.128 

•  Ml 

•  091 

•  076 

•  076 

•  097 

•  123 

•i'> 

.151 

•  1  12 

*. 

FOLKS 

HOT  OBS  | 

icio 

l»SS 

2021 

it  92 

1939 

1866 

1957 

2095 

1966 

2105 

1918 

1654 

234  36 
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GLOBAL  CLIHA1CLOGY  BRANCH 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  HPS  FROM 
hqurl  y  observations 


MEANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  NUMBER 

;  74  734C 

STAT ION 

NAME  S 

WHITE 

SANDS  MR 

NM 

PERIOD 

OF  RECORO 

s  53-62 

HOURS 

LSI 

1  S1»IS  1 

1  1 

jAN 

FEb 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

32 

1  i>e*K  1 

1  it  l 

|101  OBil 

ioia.4 

7.279 

241 

1014.7 

6.525 

221 

1012.6 

6 .2  Cb 
243 

ICO’  .3 
5.161 
2  32 

10Uft.5 

5.320 

237 

1007.3 

3.657 

211 

1010.3 

2.965 

233 

1010.6 

3.1S8 

248 

1010.5 

3.904 

233 

1 Ql 3.4 
5.416 
256 

1016.7 

6.490 

222 

1018.8 

7.028 

222 

1012.6 

6.5  36 

2799 

03 

j  MEAN  | 

1  SC  1 

HOT  ORSl 

1018.7 

7 .298 
25L 

1015.0 

6.615 

236 

iGU.l 

6.263 

257 

1010.3 
5.336 
2  33 

1009.3 

4  .876 
262 

1006.2 

3.719 

254 

1011.0 

2.663 

256 

1011.2 

3.061 

263 

1011.3 
3.856 
2  52 

1014.2 

5.388 

271 

1017.5 

6.420 

246 

1019.2 

7.136 

235 

1013.2 

6.445 

3o25 

08 

1  lUN  | 

1  sn  l 

1 f Of  CBS  1 

1C20.3 

7.459 

25  b 

1016.7 
6.75  7 
238 

1014.6 

6  <h5V 
257 

ioii  .9 
5.4  25 
2  34 

1010.8 

4.837 

249 

10C9.5 
3.539 
22  4 

1012.2 

2.651 

239 

1012.5 

2.992 

257 

iouir 

3.858 

251 

1015.8 

5.385 

271 

1019.1 

6.460 

243 

1020.8 

7.197 

233 

1014  *8 

6.554 

29  54 

II 

I  MEAN  | 

1  so  | 

ITOT  OHS | 

1020.2 

7.182 

256 

1016.4 

6*560 

236 

1014.2 

6.364 

257 

1011 *Q 

5.3  82 
2  34 

1G09.8 

4.581 

24« 

1006.7 

3.522 

223 

ton.s 

2.911 

239 

1011.6 

3.019 

257 

1012.1 

3.797 

252 

1015.0 

5.257 

271 

1018. S 
6.408 
247 

1020.4 

6.947 

235 

1019.2 

5.5  7j 

2950 

>« 

1  1 

1  sr  , 

1  TUI  OllSI 

1017.0 

7.02? 

259 

ioi  j.  3 

6. 35  2 
2ib 

lOli.2 

6.164 

261 

looa .4 
5.1P6 
2  52 

1 GC7  Js 
4.539 
250 

1006.5 

3.421 

22  6 

J 009.2 
3.020 
251 

io09.s 

3.034 

265 

1009.. 

3.723 

251 

1012.2 

5.172 

271 

1015.6 

6.4*0 

241 

1017.4 

6*839 

234 

1011  .5 

5.3C9 

3QCI 

17 

1  PLAN  1 

1  it  1 

HOT  OBil 

low** 

7.101 

229 

ion.  z 

6.39  7 
210 

1011.0 

6.260 

2  2  5 

1007  .4 
5.143 
2C2 

1006.3 

4.446 

215 

100«.» 

1.M2 

251 

1007*7 

2.925 

233 

1000.4 

2.980 

235 

1008.8 

5.8*3 

224 

1012.3 

5.2«5 

29  1 

1015.5 

5.059 

*1* 

1018*0 

7.008 

207 

1010.9 

5.719 

25  59 

20  i 

MEAN  | 
SO  1 

TOT  OrSI 

1019.0 

7.268 

220 

1014.6 

6.674 

2J1 

1012.4 

6.321 

217 

1008  .5 
5.2  20 
194 

1007.3 

4.741 

191 

1005.6 

3.253 

174 

1006.7 

2.986 

195 

1009.3 

S.Oat 

220 

1009.6 

3.601 

*1* 

1013.3 

5.449 

232 

1016.9 

6.016 

202 

1019.3 

7.139 

195 

1012.2 

6.924 

2456 

23  1 

MEAN  1 
SO  | 

TOT  OBSI 

1028. V 
7.275 
22  0 

1015,  1 
6. 58  5 
2J2 

1C1J.0 

6.263 

217 

1009.3 
5.1  15 
194 

1008.4 

4.679 

191 

1007.1 

3.579 

173 

1010.3 

3.054 

IOIq.4 
3.2  35 
220 

1010.4 

3.908 

216 

1013.6 

5.437 

232 

1017.1 

6.047 

206 

1019.4 

7.166 

196 

1012.9 

6.680 

2464 

MEAN  | 

1018.8 

1014.9 

1012.6 

1009  .6 

1006.6 

8007.3 

t 010.1 

1010.5 

1010.7 

1011.6 

1017.2 

3019. j 

1012*8 

ALL  1 

SO  | 

7.305 

6 .655 

6  .403 

5*925 

4.932 

3.641 

3.263 

3.324 

3.996 

5.464 

6.402 

7.124 

6.697 

HotRSl 

I0|  0»*Sl 

1943 

1  76  b 

1934 

1775 

1644 

m. 

l«9| 

1965 

1894 

2046 

1826 

1759 

22328 

FILMED 


